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Tobacco Institute Testing Laboratory 

Market Sample 31 
Test Results 


Brand 

“Tar” 
mg/cig 

“Nicotine” 

mg/cig 

gBgj|Bt 

*Alnine KFMSP .-. 

.17.1 + 0.2 

1.14+0.02 

16.5 ±0.2 


..11.9 ±0.2 

0.91 ±0.02 

12.9 ±0.3 


..13.3 ±0.2 

1.08 ±0.01 

13.9±0.2 

Belair KFMSP..... 

..10.7 ±0.2 

0.84 ±0.01 

9.8 ±0.2 

Rplair inO’q 100FMSP... 

... 8.8 ±0.2 

0.67+0.02 

9.1+0.2 


..15.4+0.2 

1.26 ±0.02 

12.6 ±0.3 


..17.3+0.2 

1.20 ±0.03 

17.0 ±0.4 

*Benson & Hedges 100’s 1Q0FMHP. 

*Benson & Hedges 100’s 100FSP. 

..17.4+0.2 

..17.3+0.2 

..17.1+0.2 

L22+0.01 

1.22±0.02 

1.20 ±0.02 

17.2+0.3 
16.4+0.4 
16.4 ±0.3 

Benson & Hedges Deluxe Ultra Lights 100’s 100FHP. 

Benson & Hedges Deluxe Ultra Lights 100’s 100FMHP. 
Benson & Hedges Lights 100’s 100FSP... 

... 5.0+0.2 
... 5.2+0.1 
,.10.7±0.2 
..10.7 + 0.2 

0.44±0.02 

0.47±0.01 

0.83+0.02 

0.81+0.02 

6.2±0.3 
6.2 ±0.2 
13.0+03 
12.0 ±0.2 

Benson & Hedges Multifilter KFSP. 

RrinhMnris tnnFM.SP ... 

..11.2+03 

6,0 ±0.1 

0.85 ±0.02 

0.44 ±0.01 

10.8+0.2 

10.3+03 


..17.1+03 

1.09+0.01 

16.1 ±0.3 

Cambridge Full Flavor 100’s 100FSP. 

Cambridge Lights KFSP...••. 

Cambridge Lights KFMSP.•••■ 

..17.2 ±03 
..12.3 ±0.2 
,..11.9 ±0.2 
...12.0+0.2 

1.17±0.02 

0.85+0.01 

0.84+0.02 

0.87+0.02 

16.0 ± 0.3 
12.7 ±03 
12.1 ±03 
14.5+0.4 

Cambridge Lights 100’s 100FMSP.... 

Cambridge Ultra Low Tar 100’s 100FSP..... 

Camel RNFSP ..... 

...11.9 ±0.2 

4.7+0.2 
...22.0 ±03 

0.86 ±0.01 

0.41 ±0.01 

139 ±0.02 

14.6 ±0.4 
6.6 ±0.3 
14,2 ±0.4 

Pnmpl Filter* KFPfP .. 

...16.8+0.2 

1.06 ±0.02 

16.6±0.3 


...15.6 ±03 

1.01+0.02 

15.4 ±0.2 

Camel Filters 100’s 100FSP. 

...17.5+0.2 
.... 9.9+0.2 

1.06 ±0.01 
0.64 ±0.01 

18.7+0.3 
11.8 ±0.3 


.... 8.8 ±0.2 

0.65 ±0.01 

113+0.3 


...11.4 ±0.2 

0.81 ±0.01 

15.0+0.3 

Capri 100FHP. 

Panri inflFMHP 

.... 9.2+ 0.2 
.... 8.9+ 0.2 

0.78+0.02 

0.73+0.02 

6.4 ±0.2 
6.0 ±0.2 

Carlton KFHP _..... 

..<0.5 

<0.05 

<0.5 

Carlton KFSP .____ 

.... 1.3 ±0.1 

0.15±0.01 

2.4 ±0.1 

Carlton 100’s 100FHP.... 

rnrltnn 1HOFMHP..... 

.... 0.7±0.1 
.... 0.6+ 0.1 

0.10 ±0.01 
0.10 ±0.01 

1.1±0.1 

1.0+0.1 

Carlton 100’s 100FSP .... 

.... 3.4±0.1 

0.35 ±0.01 

4.6 ±0.2 

Carlton 100’s 1Q0FMSP .♦. 

.... 4.5±0.1 

0.42+0.01 

6.4 ±0.2 

Carlton 120’s 120FSP 

.... 6.5+ 0.2 

0.62+0.02 

5.6 ±0.2 

Carlfnn 170FMSP ... 

.6.2 ±0.2 

0.62±0.03 

5.5 ±0.2 

Century 25’s (25) KFSP..... 

Century 25’s 100’s 100FSP... 

fVnhirv ?S\ Lights KFSP ...-. 

...15.3+03 
,..17.5 ±0.3 
.9.7 ±0.2 

0.99 ±0.02 
1.13±0.02 
0.70 ±0.02 

17.8 ±03 
20.9+0.5 
11.8+03 

Century 25’s Lights 100’s 100FSP. 

Century 25’s Menthol Lights 100’s 100FMSP. 

,..11.9 + 0.3 
....11.5+0.2 

0.89 ±0.02 
0.84±0.01 

13.4 ±0.3 
13.2±0.3 


*Rete$led brand 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 31 
Test Results 


Brand 


“Tar” 
mg/cig 

“Nicotine” 

mg/cig 

CO 

mg/cig 

Chesterfield RNFSP. 


.20.0+0.5 

1.30 ±0.03 

13.3 + 0.4 

Chesterfield KNFSP. 


.24.2+0.5 

1.65+0.04 

15.3+0.5 

Doral Full Flavor KFSP. 


.17.4+0.2 

0.92±0.01 

19.6 ±0.4 

Doral Full Flavor 100’s 100FSP. 


.14.8 + 0.2 

0.84±0.01 

17.2±0.3 

Doral Lights KFSP. 


.12.1+0.3 

0.67+0.02 

14.5+0.4 

Doral Menthol Lights KFMSP.... 


.11.7 ±0.2 

0.64 ±0.01 

14.0 + 0.2 

Doral Lights 100’s 100FSP. 


.11.3+0.3 

0.70 ±0.02 

12.9 ±0.3 

Doral Menthol Lights 100’s 100FMSP. 


.12.1+0.3 

0.73 ±0.01 

13.7+03 

Doral Ultra Lights 100’s 100FSP. 


.6.7+0.3 

0.48 ±0.02 

11.7+0.5 

English Ovals KNFHP. 


..23.8+0.6 

1.87*0.04 

15.G+0.5 

Eve Slim Lights 100’s 100FHP. 


.12.8+0.2 

1.03 ±0.02 

11.0+0.2 

Eve Slim Lights 100’s 100FMHP. 


.12.6+0.3 

1.00+0.02 

10.8+03 

Eve Lights 120’s 120FHP. 


.13.0+0.4 

1.12 ±0.03 

11.6±05 

Eve Lights 120’s 120FMHP. 


.13.5+0.2 

1.17 ±0.02 

12.0+03 

Ffllren I .iotits K"F?\P . 


.11.2+0.2 

0.77+0.02 

11.2+03 

Falcon Lights KFMSP... 


.10.2+0.3 

0.78 + 0.02 

11.9+0.4 

Falcon Lights 100’s 100FSP. 


.12.1+0.2 

0.85+0.02 

14.8 ±0.4 

Falcon Lights 100’s 100FMSP... 


.8.9+0.2 

0.73 ±0.02 

11.0 ±03 

Harley Davidson KFSP.. 

.............. 

.14.1+0.3 

0.98 ±0.02 

16.3+0.4 

Herbert Tareyton KNFSP... 


.25.1+0.9 

1.58+0.03 

17.8 + 0.4 

Kenf frnlrip.n T.iglifs KFHP 


.8.8+0.3 

0.78+0.02 

9.7+0.4 

Kent Golden. Lights KFSP... 


.85+0.2 

0.74 ±0.02 

9.6+03 

Kent Golden Lights KFMSP. 


.8.3+0.3 

0.75 ±0.02 

9.1+0.4 

Kent Golden Lights 100s 100FHP. 


.10.2+0.2 

0.91 ±0.02 

11.2±0.4 

Kent Golden Lights 100s 100FSP. 


.9.6+0.3 

0.86 ±0.02 

10.5 ±0.4 

Kent Golden Lights 100s 100FMSP. 


.9.3+0.2 

0.85±0.02 

10.0+0.3 

Kent KFHP... 


.11.3+0.2 

0.86+0.02 

12.9+03 

Kent KFSP. 


.12.0+0.2 

0.88 ±0.02 

13.9 ±03 

Kent 100s 100FSP. 


.13,6+0.3 

1.02±0.02 

14.7+0.4 

Kent 100s 100FMSP. 


.14.0+0.2 

1.04+0.01 

14.4+0.3 

Kent III KFSP. 


.3.4+0.2 

035+0.02 

43+0.2 

Kent III 100s 100FHP... 


.5.0+0.2 

050+0.03 

6.8+0.3 

Kent III 100s 100FSP.. 


.4.7+0.2 

0.45+0.01 

6.6 + 03 

Kool RNFMSP. 


.21.5+0.8 

1.36 ±0.03 

14.5 ±0.2 

Kool KFMHP. 


.16.2+0.4 

1.12+0.03 

16.4+0.4 

Kool KFMSP. 


.16.8+0.3 

1.14±0.02 

16.8 + 0.3 

Kool Super Longs IGO’s 100FMSP,.. 


.16.7+0.3 

1.25+0.02 

17.0+03 

Kool Lights KFMSP. 


.8.2+0.2 

0.69 ±0.02 

9.0 ±0.2 

Kool Lights 100’s 100FMSP.. 


.8.5+0.2 

0.73+0.01 

10.0 ±03 

Kool Milds KFMHP. 


.11.6+0.3 

0.88±0.02 

11.3±0.3 

Kool Milds KFMSP. 


.12.3+0.3 

0.93 ±0.02 

m+o.3 • 

Kool Milds 100’s 100FMSP. 


.12.0+0.3 

0,95+0.02 

12.6+0.4 

Kool Ultra KFMSP. 


.2.2+0.2 

0.21 ±0.02 

2.7+0.2 

Kool Ultra 100’s 100FMSP. 


.5.0+ 0.3 

0.45 ±0.02 

5.2 ±0.3 

L & M KFSP. 


.13.7+0.2 

1.08 ±0.02 

12.9 ±03 

L & M Super 100 100FSP. 


.13.9 ±0.2 

1.12±0.02 

14.2+0.3 

L Sc M Long Lights 100FSP.. 


.7.8+0.2 

0.80 ±0.02 

6.3 ±0.2 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 31 
Test Results 


Brand 


IRSeSSh 

“Nicotine” 

mg/cig 


L & M 30’$ Lights 100’s 100FSP. 

T.arlrKFSP ... 


.12.6+0.3 

.14.3 + 0.3 

1.06+0.02 

1.11 + 0.03 

10.7±0.3 

13.3+0.3 

I arV WOFSP . 


.14.7+0.2 

122+0.02 

14.0+0.2 



.13.4+0.3 

1.03 ±0.02 

13.3±0.3 

T jirlr T itrlit IDO’s lODFSP... 


.13.9+0.3 

1.15 ±0.03 

14.5 ±0.5 



.24.4+0.5 

1.52 ±0.02 

16.5 ±0.3 

Luckv Strike KFHP ... 


.12.1+0.2 

0.92±0.02 

12.8 ±0.4 



.11.8+0.3 

0.89+0.02 

12.6+0.3 



.11.9+0.2 

0.96+0.02 

12.7 ±0.2 



..11.8 ±0.1 

0.96 ±0.02 

12.3 ±0.2 

Lucky Strike Lights KFSP. 

Lucky Strike Lights 100’s 100FSP... 

Magna KFHP. 

Mnatm KFSP . 


.8.4+0.3 

.8.9+0.2 

.14.1+0.3 

.13.9 + 0.2 

0.68 ±0.02 
0.74±0.01 
0.90+0.01 

0.91 ±0.02 

10.2+0.3 
10.0+0.3 
16.3 ±0.4 
14.9 ±0.2 

Magna Lites KFSP.. 


.9.1+0.2 

.16.4+0.3 

0.64+0.01 

1.18 ±0.03 

13.7+0.2 
13.6 ±0.3 



...17.2+0.2 

1.24 ±0.02 

14.8 ± 0.2 

Carlton KFMSP - .. 


.0.6+0.1 

0.09 ±0.01 

1.4 ±0.1 

Malibu 100’s 100FSP.*... 


.13.9+0.3 

1.10 ±0.02 

13.4 ±0.3 

Malibu Menthol 100’s 100FMSP. 

Malibu Lights KFSP. 

Malibu Lmlits 100’s 100FSP ... 


.10.2+0.2 

.9.1+0.2 

0.94 ±0.02 

0.79 ±0.01 

0.75 ±0.02 

12.5±0.3 

10.8+0.3 

10.6+0.4 

Marlboro KFHP.. 

Marlhnrn KFSP .. 


.17.0+0.2 

1.14+0.02 

1.17 ±0,02 

15.2+03 

16.9+0.4 

* Marlboro KFMSP 


.17.1+0.3 

1.18+0.01 

15.3+0.2 



.17.0+0.4 

122±0.03 

16.9+0.6 

Marlhnrn 10 (Vs 100RSP.. 


.17.1+0.3 

1.22±0.02 

16.5+0.4 

Marlboro 25’s KFSP . . 


.17.2+0.3 

1.13 ±0.02 

15.9+0.3 

Marlboro Liffhts KFHP. 


.11.0+0.2 

0.82+0.02 

12.4+0.3 

Marlboro Lights KFMHP.. 


.10.2+0.2 

..11.2+0.2 

0.78+0.02 
0.83 ±0.02 

11.2+03 

12.2+03 

Marlboro Lights KFMSP. 


.9.9+0.2 

.10.8±0.2 

0.77 ±0.01 
0.85+0.02 

10.4+0.3 

123+0.3 



.10.2+0.2 

0.81+0.02 

11.2+0.4 

Marlboro Lights 100’s 100FSP... 

Marlboro Lights 100’s 100FMSP... 


.11.0+0.2 

..10.9+0.1 

.11.2+0.2 

0.85 ±0.02 
0.86+0.01 
0.80+0.02 

13.0 ±0.4 
12.0+0.3 
12.4 ±0.3 



.16.4+0.3 

1.19+0.02 

163 ±0.4 

Marlboro 100’s Red 100FSP.. 

Max 120s 120FSP... 


.16.5+0,2 

.17.1 + 0.4 

.17.2+0.4 

L19+ 0.02 
1.34+0.03 
1.38 ±0.03 

17.0+0.2 
17.7+0.4 
17.0 ±0.5 

Merit KFHP.. 

Merit KFSP. 

Merit KFMSP..... 


.7.8+ 0.2 

.7.6+ 0.2 

.7.7+0.2 

0.60 ±0.01 
0.59+0.01 
0.58+0.01 

9.8 ±0.2 
9.8 ±03 
10.0+0.3 

Merit 100’s 100FSP. 


.10.0+0.2 

0.80+0.02 

11.8 ±03 


*Retested brand 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 31 
Test Results 


“Tar” “Nicotine” CO 


Brand 

■■mi 



Merit 100’s 100FMSP. 

.10.1+0.2 

0.78+0.02 

12.0 ±0.3 

Merit Ultra Lights KFSP. 

.4.4+0.2 

0.43+0.01 

5.5+0.2 

Merit Ultra Lights KFMSP. 

.4.5+0.1 

0.42+0.01 

5.9 ±0.2 

Merit Ultra Lights 100’s 100FSP.. 

.5.3+0.1 

030 ±0.01 

7.4+ 0.2 

Merit Ultra Lights 100’s 100FMSP. 

.6.0+0.2 

0.53+0.02 

8.2±0.3 

More 120s 120FSP. 

....„..16.5 ±0.4 

1.19 ±0.02 

21.5+0.4 

More 120s 120FMSP. 

.16.6+0.3 

1.28+0.03 

22.0 ±0.5 


.10.0+0.2 

0.78+0.02 

10.7+0.3 

More Lights 100s 100FMHP.. 

.9.0+0.3 

0.69+0.03 

10.2+0.3 

More Lights 120s 12QFSP. 

.12.9+0.2 

0.98+0.01 

20.2 ±03 

More Lights 120s 120FMSP. 

.12.2+0.4 

0.99±0.03 

19.6+0.5 

NewportKFMHP. 

.15.7+0.2 

1.17+0.02 

16.5+03 

Newport KFMSP. 

.17.2+0.4 

1.26 ±0.02 

18.3 + 0.5 

Newport 100’s 100FMHP,. 

.19.2+0.2 

1.46±0.02 

19.4+0.4 

Newport 100’s 100FMSP. 

.19.3+0.3 

1.47±0.03 

19.4+0.4 

Newport 25’s KFMSP. 


1.28 ±0.02 ■ 

18.2+0.4 

Newport 25’s 100FMSP.. 

.19.5+0.3 

1.48 ±0-02 

19.8 ±0.3 

Newport Lights KFMHP. 

.8.6+0.2 

0.73±0.02 

93+0.3 

Newport Lights KFMSP... 

.8.3+03 

0.75 ±0.02 

9.1+0.3 

Newport Lights 100’s 1Q0FMHP.. 

.9.2+0.3 

0.84+0.02 

9.9+0.3 

Newport Lights 100’s 100FMSP.. 

.9.0+0.3 

0.83+0.02 

9.5 ±0.4 

Newport Stripes 100FHP.... 

.12.3+0.3 

0.94 ±0.02 

16.6 ±0.4 

Newport Stripes 100FMHP. 


0.91+0.02 

16.5+0.2 

Newport Stripes Slim Lights 100FMHP.. 

.9.3 ±0.2 

0.76+0.02 

11,4+0.2 

NowKFHP. 

..<0.5 

<0.05 

<03 

Now KFSP. 

..1.0+0.1 

0.14±0.01 

23+0.1 

Now KFMSP. 

. 1.1+ 0.1 

0.13 ±0.01 

23+0.1 

Now 100s 100FHP. 

.<0.5 

<0.05 

<0.5 

Now 100s 100FSP. 

..1.9+0.1 

0.21+0.01 

3.1+ 0.2 

Now 100s 100FMSP.. 

.23+0.1 

0.26+0.01 

43+0.2 

Old Gold Straights KNFSP........ 


1.89 ±0.05 

18.7+03 

Old Gold Filters KFSP. 

.16,8+0.2 

1.24+0.02 

18.1+0.3 

Old Gold Filter 100’s 100FSP. 


1.50 ±0.03 

19.6+0.4 

Old Gold Lights KFSP.. 

...9.3+0.2 

0.81 ±0.02 

10.9+03 

Old Gold Lights 100s 100FSP.. 

.12.3+0.2 

0.91+0.02 

17.0+0.3 

Pall Mall KNFSP. 

...24.9+0.3 

1.64±0.02 

16.6 ±0.4 

Pall Mall 25’s KNFSP. 

.24.7+0.3 

1.64+0.03 

16.5+0.3 

Pall Mall 100’s 100FSP. 

.17.0+0.3 

1.28 ±0.02 

17.1±0.3 

Pall Mall Lights 100’s 100FSP. 

.10.3 + 0.2 

0.84+0.02 

12.0 ±0.3 

Pall Mall Light 100’s Low Tar 100FMSP. 

.13.3+0.2 

1.08 ±0.02 

13.1 ±0.3 

Pall Mall Red Filters KFSP. 

.13.6+0.3 

1,02±0.02 

12.6+0.3 

Pall Mall Red Filters 100’s 100FSP. 

.13.8+0.3 

1.07+0.02 

14.0+0.2 

Pall Malt Red Lights KFSP. 

.10.3+0.3 

0.81 ±0.02 

10.7 ±03 

Pall Mall Red Lights 100’s 100FSP. 

.11.1+0.2 

0.88+0.02 

12.2 ±0.4 

Parliament Lights KFHP. 

.9.5+0.2 

0.72 ±0.02 

103+0.4 


.9.1+0.2 

0.71+0.02 

10.4+0.2 

Parliament Lights 100’s 100FSP... 

.12.0+0.2 

0.95 ±0.02 

127+0.2 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 31 
Test Results 


Brand 

“Tar” 

mg/cig 

“Nicotine” 

mg/cig 

CO 

mg/cig 

Philip Morris Commander KNFSP. 

.26.3 + 0.5 

1.61+0.03 

16.2+0.5 

Philip Morris International 100FHP.. 

.16.8 + 0.4 

1.15+0.02 

15.6+0.4 

Philip Morris International 10QFMHP. 

.16.9+0.2 

1.08+0.02 

16.2+0.4 

Players RNFHP. 

.25.2+0.4 

1.74 ±0.03 

15.9+0.4 

Players KFHP. 

.11.7+0.2 

0.83 ±0.02 

12.2+0.2 

Players KFMHP. 

.11.9+0.2 

0.82+0.01 

12.3+0.2 

Players 100’s 100FHP. 

.13.9+0.2 

0.98 ±0.02 

12.9+03 

Flayers 100’s 100FMHP. 

.14.0+0.2 

0.98+0.02 

12.7+03 

Players Lights 25’s KFSP. 

.10.0+0.2 

0.72+0.02 

11.1 ±0.2 

Players Lights 25’s KFMSP. 

...10.0 + 0.2 

0.71 ±0.01 

11.1+0.4 

Players 25’s Lights 100’s 100FSP. 

.11.9 + 0.3 

0.86 ±0.02 

14.1 ±0.4 

Players 25’s Lights 100’s 100FMSP. 

.11.4+0.2 

0.81±0.01 

13.7±0.3 

Raleigh KNFSP. 

.23.8+0.5 

1.40+0.03 

16.6 ±0.4 

Raleigh KFSP. 

.15.5 + 0.4 

0.97+0.03 

14.7+03 

Raleigh 100’s 100FSP. 

.15.5+0.3 

0.99 ±0.02 

16.0 ±03 

Raleigh Lights KFSP... 

.11.4+0.2 

0.87+0.02 

13.1+03 

Raleigh Lights 100’s 100FSP. 

.12.2+0.3 

0.94+0.02 

143+03 

Richland 20’s KFSP... 

.16.3+0.3 

1.13+0.02 

16.0 ±03 

Richland 20’s KFMSP. 

.16.4+0.4 

1.05+0.02 

16.1+0.3 

Richland 20’s 100’s 100FSP. 

.16.6+0.3 

1.23+0.02 

173+0.4 

Richland 2Q’s Menthol 100’s 10GFMSP. 

.16.7 ±0.3 

1.15+0.02 

17.1+03 

Richland 20’s Lights KFSP. 

.11.7+03 

0.90 ±0.02 

13.5+03 

Richland 20’s Lights 100’s 100FSP. 

.12.1+0.2 

0.90 ±0.02 

14.2+0.4 

Richland (25) KFSP. 

.16.6+0.2 

1.18 ±0.02 

15.8+0.2 

Richland (25) KFMSP. 

.16.2+0.3 

1.09+0.02 

15.6+0.3 

Richland 100’s (25) 100FSP. 

.17.0+03 

1.28 ±0.02 

173 ±0.4 

Richland 100’s (25) 100FMSP. 

.16.0+0.3 

1.16 ±0.02 

16.3 ±0.4 

Richland Lights (25) KFSP. 

.11.5+0.2 

0,89 ±0.02 

12,7 ±03 

Richland Lights (25) 100’s 100FSP. 

.12.4+0.2 

0.94+0.02 

14.0 + 0.2 

Rite 100 100FHP.. 

.10.4+03 

0.78 ±0.02 

11.5+0.4 

Ritz 100 100FMHP. 

.11.1+0.3 

0.81 ±0.02 

11.5 ±0.3 

Salem KFMSP.. 

.15 9 + 0 3 

1.04+0.02 

16.7+03 

Salem 100’s 100FMSP.. 

.16.8+03 

1.19±0.02 

16.1 ±03 

Salem Lights KFMSP.. 

.9.8+0.2 

0.72±0.02 

12.6 ±0.2 

Salem Lights 100’s 100FMHP. 

.11.3+0.2 

0.86+0.02 

11.6 ±0.2 

Salem Lights 100’s 100FMSP.. 

.9.3+03 

0.74 ±0.02 

11.1 ±0.4 

Salem Slim Lights 100’s 100FMHP. 

..9.5+0.2 

0.77±0.02 

10.2 ±03 

Salem Ultra Lights KFMSP. 

..4.9+0.1 

0.43 ±0.01 

7.7+0.2 

Salem Ultra Lights 100’s 100FMSP.. 

.5.1+0.1 

0.45+0.01 

8.0+0.2 

Saratoga 120’s 120FHP. 

.14.7+0.2 

1.07±0.02 

14.8+03 

Saratoga 120’s 120FMHP. 

.14.7+0.3 

1.07 ±0.02 

14.8+0.4 • 

Satin 100FSP. 

.11.4+0.3 

0.97 ±0.02 

13.1±0.4 

Satin 100FMSP. 

..11.4+03 

0.97+0.02 

13.3 + 0.4 

Silva Thins Filters 100FHP... 

.12.2+0.2 

0.97 ±0.02 

12.5+03 

Silva Thins Menthol 100FMHP.......... 

...11.1+0.2 

0.90+0.01 

11.7+0.3 

Silva Thins 100FSP. 

.11.7+0.2 

0.98+0.02 

10.0+0.2 

Silva Thins Menthol 100FMSP. 

.12.3+0.3 

1.05 + 0.02 

10.5+03 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 31 
Test Results 


“Tar” “Nicotine” CO 


Brand 

mg/cig 

mg/cig 

mg/cig 

<Znrirtcr Iflfl’c IHfiFMSP ... 

.19.3 + 0.2 

1.49+0.03 

19.0+0.2 

Tall 170FSP .,. 

.20.4+0.3 

1.64 ±0.03 

20.2±0.4 

Tall 190FMSP. 

.18.0+0.3 

1.57 ±0.03 

16.5 ±0.5 


.14.3+0.3 

0.98+0.02 

15.9 ±03 

Tarpirfftrt 1 nO’c 10DFSP . 

.14.1+0.2 

1.02 ±0.02 

16.8 ±0.4 


.5.2+0.2 

0.44 ±0.01 

6.0+0.2 


.8.1+0.2 

0.68 ±0-01 

8.8+0.3 


.3.1+0.1 

032+0.02 

3.8+0.2 

'Trimnnli TCFTVlSP . 

.3.5+0.2 

0.34 ±0.02 

4.3 ±0.2 


.5.3+0.3 

0.50 ±0.02 

7.4 ±0.4 

TrituvmVi innc mnFM.sv . 

.5.4+0.2 

0.52±0.01 

7.5 ±0.2 

True KFSP. 

Tmp KFMSP . 

.5.1+0.2 

.4.9+ 0.3 

0.48+0.02 

0.46 ±0.02 

6.4 ±03 
6.1+0.4 

Triip imk 100FSP ... 

.6.7+03 

0.61 ±0.02 

7.4 ±0.4 

Ti-ttp inn’s innFMSP . 

.6.7+0.4 

0.61+0.03 

73 ±0.5 


.10.5+0.2 

0.75 ±0.02 

13.5+03 

Vantarrf> KFMSP ... 

.10.0+0.2 

0.69+0.01 

12.5 ±03 


.8.8+0.2 

0.63+0.02 

12.5+03 


.83+0.2 

0.61±0.01 

12.7 ±0.3 


. 5-5+0.1 

0.47+0.01 

8.0+0.2 


.„ 5.8+0.1 

0.50±0.01 

9.5 ±0.2 

Vi^p.rnv KFSP . 

. 153+03 

0.97+0.02 

14.5+03 


. 15.9 + 03 

1.14±0.02 

15.1+03 

Viceroy Lights KFSP . 

. 113 ±03 

. 11.9+0.2 

0.88 ±0,02 
0.92+0.02 

13.1±03 

14.1+03 


. 15.3+0.2 

1.07+0.02 

13.8+03 


.15.1+03 

1.06 ±0.03 

13.9 ±03 


.8.8+0.2 

0.70±0.02 

9.3 ±0.3 

Virginia Slims Lights 100FMHP.. 

.8.5+0.2 

.14.8+0.2 

0.69+0.02 

1.09+0.02 

9.2±0.2 

15.2+0.3 

*Virgmia Slims Lights 120’s 120FMHP.. 

Winston KFHP .. 

. 14.9+0.2 

. 16.8+03 

1.08+0.01 

1.06+0.02 

14.9 ±0.2 

16.9 ±03 


. 17.1+03 

1.13+0.02 

163+0.2 


. 16.9+0.2 

1.06 ±0.02 

18.6 ±03 


. 9.7+0.2 

0.63 ±0.01 

11.7+0.3 


. 10.7+0.2 

0.75+0.01 

13.2+03 


. 9.9+0.2 

0.72 ±0.02 

11.8 + 03 


. 11.4+0.2 

0.81 ±0.01 

13.4 ±0,3 

Winston Ultra Lights KFSP.. 

. 5.5+0.2 

. 53 + 0.2 

0.46 + 0.01 
0.47+0.02 

8.5 ±0.2 
9.0 ±03 


. 15.8 ±0.4 

1.15+0.02 

16.3+0.4 

Craven "A" Filter Standard Size RFHP. 

. 18.6+0.4 

. 15.2+03 

1.51+0.03 
139 + 0.03 

13.6±0.3 

17.6+0.3 


.14.2+03 

1.19 ±0.02 

17.0 ±0.4 

Dunhill Menthol Mild 100FMHP. 

.10.4+0.2 

0.96+0.02 

12.5 ±0.2 


*Retestcd brand 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 31 
Test Results 


Brand 

“Tar” 
mg/cig 

“Nicotine” 

mg/cig 

CO 

mg/cig 

Dunhill International Superior Mild 100FHP. 

Rothmans KFHP. 

.8.4+0.2 

.19.4+0.4 

0.73+0.01 
134+ 0 02 

10.5+0.2 

22.5 ±0.7 
15.5+0.4 

15.5 ±0.2 
17.1+0.4 

Rothmans Special Mild KFHP... 

i ts+n? 

1,03 ±0.02 

1.08 ±0.02 

0.96 ±0.01 

St. Moritz Filter 100s 100FSP. 

St. Moritz Menthol 100FMSP. 

.14.9+0.2 

_14.9+0.3 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 31 
Test Results - American Brands 


“Tar” “Nicotine” CO 


Brand 

mg/cig 

mg/eig 

nig/cig 

American Lights KFSP. 

.11.9+0.2 

0.91 ±0.02 

12.9 ±0.3 

American Lights 100’s 100FSP. 

.13.3+0.2 

1.08 ±0.01 

13.9+0.2 

Carlton KFHP. 

.< 0.5 

< 0.05 

< 0.5 

Carlton KFSP. 

. 1.3+0.1 

0.15+0.01 

2.4 ±0.1 

Carlton KFMSP. 

.0.6+0.1 

0.09+0.01 

1.4+0.1 

Carlton 100’s 100FHP. 

.0.7+0.1 

0.1010.01 

1.1±0.1 

Carlton 100’s 100FMHP. 

.0.6+0.1 

0.10+0.01 

1.0 ±0.1 

Carlton 100’s 100FSP. 

.3.4+0.1 

0.35+0.01 

4.6 ±0.2 

Carlton 100’s 100FMSP. 

.. 4.5+0.1 

0.42+0.01 

6.4+ 0.2 

Carlton 120’s 120FSP. 

.6.5+0.2 

0.62+0.D2 

5.6+0.2 

Carlton 120’s 120FMSP. 

.6.2+0.2 

0.62±0.03 

5.5+0.2 

Herbert Tareyton KNFSP. 

.25.1+0.9 

1.58 ±0.03 

17.8 + 0.4 

Lucky Strike RNFSP. 

.24.4+0.5 

1.52±0.Q2 

16.5 + 0.3 

Lucky Strike KFHP. 

.12.1+0.2 

0.92+0.02 

12.81:0.4 

Lucky Strike KFSP... 

.11 8+03 

0.89+0.02 

12.6 + 0.3 

Lucky Strike Filters 100’s 100FSP... 

.11.9+0.2 

0.96 ±0.02 

12.71:0.2 

Lucky Strike Menthol 100’s 100FMSP.... 

.11.8+0.1 

0.96 ±0.02 

12.310.2 

Lucky Strike Lights KFSP. 

.8.4+0.3 

0.68+0.02 

10.2+03 

Lucky Strike Lights 100’s 100FSP. 

.8.9+0.2 

0.74±0.01 

10.0103 

Malibu Filters KFSP.... 

.16.4+03 

1.18 ±0.03 

13.6103 

Malibu Menthol KFMSP. 

.17.2+0.2 

1.24±0.02 

14.810.2 

Malibu 100’s 100FSP. 

.13.9+0.3 

1.10+0.02 

13.4+0.3 

Malibu Menthol 100’s 100FMSP. 

.11,6+0.2 

0.94±0.02 

12.5103 

Malibu Lights KFSP. 

.10.2+0.2 

0.79 ±0.01 

10.810.3 

Malibu Lights 100’s 100FSP. 

.9.1 ±0.2 

0.75+0.02 

10.610.4 

Pall Mall KNFSP. 

.24.9+0.3 

1.64+0.02 

16.6 + 0.4 

Pall Mall 25’s KNFSP. 

.24.7+03 

1.64±0.03 

16.5+0.3 

Pall Mall 100’s 100FSP. 

.17.0+0.3 

1.28+0.02 

17.110.3 

Pall Mall Lights 100’s 100FSP. 

.10.3+0.2 

0.84±0.02 

12.0+03 

Pall Mall Light 100’s Low Tar 100FMSP. 

.13,3+0.2 

1,08 + 0.02 

13.1+0.3 

Pall Mall Red Filters KFSP. 

.13.6+03 

1.0210.02 

12.6103 

Pall Mall Red Filters 100’s 100FSP. 

.13.8+0.3 

1.07+0.02 

14.0±0.2 

Pall Mall Red Lights KFSP. 

.103+0.3 

0.81+0.02 

10.7+0.3 

Pall MaU Red Lights 100’s 100FSP. 

.11.1+0.2 

0.88±0.02 

12.2+0.4 

Silva Thins Filters 100FHP. 

.12.2+0.2 

0.9710.02 

12.5 + 03 

Silva Thins Menthol 100FMHP... 

.11.1+0.2 

0.90+0.01 

11.7 + 0.3 

Silva Thins 100FSP. 

.11.7+0.2 

0.98 + 0.02 

10.0 + 0.2 

Silva Thins Menthol 100FMSP. 

. 17 3+0 3 

1.05+0.02 

10.5+03 

Tall 120s 120FSP. 

.20.4+0.3 

1.64±0.03 

20.2 ±0.4 

Tall 120s 120FMSP. 

.18.0+03 

1.57 + 0.03 

16.510.5 

Tareyton KFSP. 

.143 + 03 

0.98+0.02 

15.910.3 

Tareyton 100’s 100FSP... 

.14.1+0.2 

1.0210.02 

16.810.4 

Tareyton Lights KJFSP. 

.5.2+0.2 

0.44+0.01 

6.0+0.2 

Tareyton Long Lights 100FSP.... 

.8.1+0.2 

0.68+0.01 

8.8+03 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 31 

Test Results - Brown & Williamson Brands 


Tar Nicotine CO 


Brand 


■EjESSH 


Belair KFMSP. 

.10.7+0.2 

0.84 ±0.01 

9.8+0.2 

Belair 100’s 100FMSP. 

.8.8+0.2 

0.67 ±0.02 

9.1 ±0.2 

Capri 100FHP. 

.9.2+0.2 

0.78 ±0.02 

6.4±0,2 

Capri 100FMHP. 

.8.9+0.2 

0.73 ±0.02 

6.0 ±0.2 

Falcon Lights KFSP.. 

.11.2+0.2 

0.77 ±0.02 

11.2 ±03 


.10.2+0.3 

0,78 ±0.02 

11.9+0.4 

Falcon Lights 100's 100FSP... 

.12.1+0.2 

0.85 ±0.02 

14.8 ±0.4 

Falcon Lights 100’s 100FMSP ... 

.8.9+ 0.2 

0.73 ±0.02 

11.0+03 

Kool RNFMSP. 

.21.5+0.S 

1.36±0.03 

145 ±0.2 

KoolKFMFIP. 

.16.2+0.4 

1.12+0.03 

16.4 ±0.4 

Kool KFMSP.■.. 

.16.8+03 

L14+0.02 

16.8 ±0.3 

Kool Super Longs 100’s 100FMSP. 

.16.7+0.3 

1.25+0.02 

17.0 ±03 

Kool Lights KFMSP..... 

.8.2+0.2 

0.69+0.02 

9.0+0.2 

Kool Lights 100’s 100FMSP. 

.8.5+ 0.2 

0.73±0.Q1 

10.0 ±0.3 

Kool Mllds KFMHP. 

.11.6+0.3 

0.88+0.02 

11.3103 

Kool Milds KFMSP. 

.12.3+03 

0.93 ±0.02 

13.1+0.3 

Kool Milds 100’s 100FMSP. 

.12.0+0.3 

0.95 ±0.02 

12.6 ±0.4 

Kool Ultra KFMSP. 

.23+0.2 

0.21+0.02 

2.7 ±0.2 

Kool Ultra 100’s 100FMSP. 

.5.0+03 

0.45+0.02 

5.2±0.3 

Raleigh KNFSP. 

.23.8+03 

1.40+0.03 

16.6±0.4 

Raleigh KFSP. 

.15.5 + 0.4 

0.97 ±0.03 

14.7+0.3 

Raleigh 100’s 100FSP... 

.15.5+0.3 

0.99+0.02 

16.0+03 

Raleigh Lights KFSP... 

.11.4+0.2 

0.87 ±0.02 

13.1+0.3 

Raleigh Lights 100’s 100FSP..._. 

.12.2+03 

0.94±0,02 

14,3+0.3 

Richland 20’s KFSP. 

.16.3+03 

1.13+0.02 

16.0 ±0.3 

Richland 20’s KFMSP..... 

.16.4+0.4 

1.05 ±0.02 

16.1+0.3 

Richland 20’S 100’s 100FSP. 

.16.6+0.3 

1.23 ±0.02 

17.3 ±0.4 

Richland 20’s Menthol 100’s 100FMSP. 

.16.7+0.3 

1.15+0.02 

17.1+0.3 

Richland 20’s Lights KFSP.. 

.11.7+0.3 

0.90 ±0.02 

13.510.3 

Richland 20’s Lights 100’s 100FSP. 

.12.1+0.2 

0.90 + 0.02 

14.2+0.4 

Richland (25) KFSP .. 

...16.6 + 0.2 

1.18+0.02 

15.8 ±0.2 

Richland (25) KFMSP. 

..16.2+03 

1.09 ±0.02 

15.6+0.3 

Richland 100’s (25) 100FSP.. 

.17.0+0.3 

1.28 ±0.02 

173+0.4 

Richland 100’s (25) 100FMSP. 

..16.0 + 0.3 

1,16 ±0.02 

163 ±0.4 

Richland Lights (25) KFSP... 

..113 + 0.2 

0.89 ±0.02 

12.7 ±0.3 

Richland Lights (25) 100’s 100FSP. 

.12.4+0.2 

0.94+0.02 

14.0+0.2 

Viceroy KFSP. 

.15.3+0.3 

0.97+0.02 

14.5 ±0.3 

Viceroy Super Long 100’s 100FSP. 

.15.9+0.3 

1.14+0.02 

15.1±0.3 

Viceroy Lights KFSP.......... 

.11.3+03 

0.88 + 0.02 

13.1+0.3 

Viceroy Lights 100’s 100FSP,... 

.11.9+0.2 

0.92 ±0.02 

14.1+0.3 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 

Market Sample 31 

Test Results - Liggett & Myers Brands 


Brand 

“Tar” 

ma/cig 

HEUIaswi 



.20.0+0.5 

1.30+0.03 

13.3+0.4 

Chesterfield KNFSP. 

Eve Slim Lights 100’s 100FHP. 

Eve Slim Lights 100’s 100FMHP. 

Kyp T ITflFFTP. 

.24.2+0.5 

.12.8+0.2 

.12.6+0.3 

.13.0+0.4 

1.65 ±0-04 
1.03+0.02 

1.00 + 0.02 
1.12+0.03 

15.3 ±0.5 
11.0 ±0.2 
10.8 ±0.3 
11.6 ±0.5 

Eve Lights 120’s 120FMHP. 

L&MKFSP . 

.13,5+0.2 

.13.7+0.2 

1.17 ±0.02 
1.08+0.02 

12.0 ±0.3 
12.9 ±0.3 

L & M Super 100 100FSP... 

.13.9+0.2 

. 7.8+0.2 

1.12±0.02 

0.80 ±0.02 

14.2+0.3 
6.3+0.2 

1 & M 30 V Liahts 100’s 100FSP... 

..12.6+0.3 

1.06 ±0.02 

10.7 ±0.3 

T.arfcKFSP ... 

.14.3+0.3 

1.11 ±0.03 

13.3 ±0.3 

T art IfWlFSP . 

.14.7+0.2 

1.22+0.02 

14.0+0.2 

I art 1 iahtc KFSP... 

.13.4+0.3 

1.03+0.02 

13.3 ±03 

Lark Light 100’s 100FSP..... 

..13.9 + 0.3 

1.15±0.03 

14.5 ±0.5 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 31 
Test Results - Lorillard Brands 


Brand 


iBsisiss slim 

■ns 9i 

CO 

mg/cig 

Harley Davidson KFSP. 

Kent Golden Lights KFHP. 

Kent Golden Lights KFSP..-. 

.14.1+0.3 

.8.8+0.3 

.8.5+0.2 

.8.3+0.3 

0.98+0.02 

0.78 + 0.02 
0.74+0.02 
0.75±0.02 

16.3±0.4 
9.710.4 
9.6 + 03 
9.H 0.4 

Kent Golden Lights 100s 100FHP. 

Kent Golden Lights 100s 100FSP. 

.10.2+0.2 

.9.6+03 

.9.3+ 0.2 

0.91+0.02 

0.8610.02 

0.85+0.02 

11.2+0.4 

10.5+0.4 

10.0+0.3 

Kent KFHP. 

Kent KFSP ..... 

.11.3+0.2 

.12.0+0.2 

0.8610.02 

0.8810.02 

12.9103 

13.910.3 

Kent 100s 100FSP. 

Kent 100s 100FMSP ..... 

.13.6+0.3 

.14.0+0.2 

1.02±0.02 

1,04+0.01 

14.710.4 

14.4+0.3 

Kent III KFSP. 

Kent TTI 100s lODFHP. . 

.3.4+0.2 

.5.0+ 0.2 

03510.02 

0.50+0.03 

43±0.2 

6.8+03 

Kent III 100s 100FSP. 

Max 120s 120FSP .. 

.4.7+0.2 

.17.1 + 0.4 

0.45+0.01 

1.34+0.03 

6.6103 

17.710.4 

Max 120s 120FMSP. 

.17.2+0.4 

.15.7 + 0.2 

13810.03 

1.17±0.02 

17.010.5 

16.5+03 


.17.2+0.4 

1,26+0.02 

183+03 

Newport 100’s 100FMHP. 

Newport 100’s 100FMSP. 

Npwnnrf KFM.SP ... 

..19.2+0.2 

.193+03 

.17.2+0.2 

1.4610.02 

1.47+0.03 

1.28+0.02 

19.4+0.4 

19.4+0.4 

18.2±0.4 

Newport 25’s 100FMSP.■..;.. 

Newport Lights KFMHP.. 

.19.5+0.3 

.8.6+ 0.2 

1.48+0.02 

0.7310.02 

19.8+03 

9.5103 


.8.3+0.3 

0.75 ±0.02 

9.H0.3 


.9.2+03 

0.84+0.02 

9.9103 


.9.0+03 

0.8310.02 

9.5±0.4 

Newport Stripes 100FHP... 

.123+03 

.12.2+03 

0.94+0.02 

0,9110.02 

16.6+0.4 

16.5±0.2 

Newport Stripes Slim Lights 100FMHP. 

.93+0.2 

0.76+0.02 

11.410.2 

Old Gold Straights KNFSP.... 

Old Gold Filters KFSP. 

Old Gold Filter 100’s 100FSP.:. 

Old Gold Lights KFSP... 

Old Gold Lights lOQs 100FSP... 

.26.9+0.6 

.16.8+0.2 

.19.7+0.3 

.93+0.2 

.123+0.2 

1.8910.05 

1.2410.02 

1.5010.03 

0.81+0.02 

0.9H0.02 

18.7+0.5 

18.1+03 

19.610.4 

10.9+0.3 

17.0103 

Satin 100FSP. 

.11.4+0.3 

.11.4+0.3 

0.97+0.02 

0.9710.02 

13.1+0.4 

13310.4 

Soring 100’s 100FMSP. 

.19.3+0.2 

1.49+0.03 

19.0 + 0.2 


.3,l±Q.l 

0,32+0.02 

3.8+0.2 

Triuirmh KFMSP ... 

.3.5+0.2 

0.34+0.02 

43+0.2 

Triumph 100s 100FSP. 

.53+03 

0.50+0.02 

7.4+0.4 

Triumph 100s 100FMSP,...,.. 

True KFSP 

.5.4+0.2 

.5.1+0.2 

0.52+0.01 

0.48+0.02 

7.5+0.2 
6.4103 

True KFMSP . 

.4.9+03 

0.46 + 0.02 

6.1+0.4 

True IDO’S 100FSP ... 

.6.7+03 

0.61+0.02 

7.4+0.4 

True 100’s 100FMSP. 

.. 6.7+0.4 

0.61 + 0.03 

7.3±03 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 31 

Test Results - R.J. Reynolds Brands 


Brand 

“Tar” 
mg/cig 

“Nicotine” 

mg/cig 

CO 

mg/cig 

Bright 100s 100FMSP. 

.6.0 + 0.1 

0.44+0.01 

103+0.3 

Camel RNFSP. 

.22.0+0.3 

1.39 ±0.02 

14.2+0.4 

Camel Filters KFHP. 

.16.8+0.2 

1.06+0.02 

16.6+03 

Camel Filters KFSP. 

.15.6+0.3 

1.01+0.02 

15.4+0.2 

Camel Filters 100’s 100FSP. 

.17.5+0.2 

1.06+0.01 

18.7+0.3 

Camel Lights KFHP. 

.9.9+0.2 

0.64+0.01 

11.8+0.3 

Camel Lights KFSP....... 

.8.8+0.2 

0.65+0.01 

113+03 

Camel Lights 100’s 100FSP.. 

.11.4+0.2 

0.81 ±0.01 

15.0 ±03 

Century 25’s (25) KFSP. 

.15.3+0.3 

0.99+0.02 

17.8+0.3 

Century 25’s 100’s 100FSP. 

.17.5+0.3 

1.13+0.02 

20.9+0.5 

Century 25’s Lights (25) KFSP. 

..9.7+0.2 

0.70+0.02 

11.8+03 

Century 25’s Lights 100’s 100FSP. 

..11.9+0.3 

0.89 ±0.02 

13.4+03 

Century 25’s Menthol Lights 100’s 100FMSP. 

.11.5+0.2 

0.84+0.01 

13.2+0.3 

Doral Full Flavor KFSP. 

..17.4+0.2 

0.92 ±0.01 

19.6+0.4 

Doral Full Flavor 100’s 100FSP. 

.14.8+0.2 

0.84±0.01 

17.2±0.3 

Doral Lights KFSP. 

..12.1+0.3 

0.67+0.02 

14.5+0.4 

Doral Menthol Lights KFMSP..,...... 

..11.7+0,2 

0.64+0,01 

14.0+0.2 

Doral Lights lOO’slOOFSP. 

..11.3+0.3 

0.70 ±0.02 

12.9+0.3 

Doral Menthol Lights 100’s 100FMSP. 

.12.1+0.3 

0.73 ±0.01 

13.7+: 0.3 

Doral Ultra Lights 100’s 100FSP. 

.6.7+03 

0.48 ±0.02 

11.7 ±0.5 

Magna KFHP. . 

.14.1+03 

0.90+0.01 

163+0.4 

Magna KFSP........ 

.13.9+0.2 

0.91+0.02 

14.9*0.2 

Marnia T.ifp.s KFSP. 

.9.1+02 

0.64+0.01 

13.7+0.2 

More 120s 120FSP. 

..16.5+0.4 

1.19 ±0.02 

21.5 ±0.4 

More 120s 120FMSP. 

.16.6+03 

1.28 ±0.03 

22.0+03 

More Lights 100s 100FHP.. 

.10.0+0.2 

0.78+0.02 

10.7±:0.3 

More Lights 100s 100FMHP. 

.9.0+03 

0.69 ±0.03 

10.2+03 

More Lights 120s 120FSP. 

.12.9+0.2 

0.98 ±0.01 

20.2 ±0.5 

More Lights 120s 120FMSP. 

.12.2+0.4 

0.99+0.03 

19.6+0.5 

Now KFHP. 

.< 0.5 

< 0.05 

<0.5 

Now KFSP. 

. 1.0+0.1 

0.14 ±0.01 

2.3 ±0.1 

Now KFMSP. 

.1.1+ 0.1 

0.13+0.01 

23+0.1 

Now 100s 100FHP. 

.< 0.5 

< 0.05 

< 0.5 

Now 100s 100FSP. 

.1.9+ 0.1 

0.21 ±0.01 

3.1 ±0.2 

Now 100s 100FMSP. 

...2.5+0.1 

0.26+0.01 

43 + 0.2 

Ritz 100 100FHP. 

.10.4 + 03 

0.78 ±0.02 

11.5 + 0.4 

Ritz 100 100FMHP. 

.11.1 + 03 

0.81+0.02 

11.5+0.3 

Salem KFMSP. 

.15.9 + 03 

1.04+0.02 

16.7+0.3 

Salem 100’s 100FMSP. 

.16.8 + 0.3 

1.19+0.02 

16.1 + 03 

Salem Lights KFMSP. 

.9.8+0.2 

0.72+0.02 

12.6 + 0.2 

Salem Lights 100’s 100FMHP. 

.113+0.2 

0.86 ±0.02 

11.6+0.2 

Salem Lights 100’s 100FMSP. 

.93 + 0.3 

0.74±0.02 

11.1 ±0.4 

Salem Slim Lights 100’s 100FMHP. 

.9.5+ 0.2 

0.77+0.02 

10.2+0.3 

Salem Ultra Lights KFMSP. 

.4.9+ 0.1 

0.43 ±0.01 

7,7 ±0,2 

Salem Ultra Lights 100’s 100FMSP...,... 

.5.1 + 0.1 

0.45 ±0.01 

8.0+0.2 

Vantage KFSP.'.. 

.10.5 + 0.2 

0.75 ±0.02 

13.5 + 0.3 

Vantage KFMSP. 

.10.0 ±0.2 

0.69 + 0.01 

12.5 ±0.3 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 31 

Test Results - R.J. Reynolds Brands 


Brand 


“Tar” 



“Nicotine” CO 


me/ci; 



Vantage 100s 100FSP...8.8 + 0.2 

Vantage Menthol 100s 1QQFMSP.*.8.3 ±0.2 

Vantage Ultra Lights KFSP... 5.5 ±0.1 

Vantage Ultra Lights 100s 100FSP...5.8 ±0.1 

Winston KFHP.16.8 ±0.3 

Winston KFSP.17.1 ± 0.3 

Winston 100’s 100ESP.16.9+0.2 

Winston Lights KFHP.9.7+0.2 

Winston Lights KFSP.10.7+0.2 

Winston Lights 100’s 100FHP.....9.9 ±0.2 

Winston Lights 100’s 100FSP.11.4+0.2 

Winston Ultra Lights KFSP.. 5.5±0.2 

Winston Ultra Lights 100’s 100FSP..5.3 ±0.2 


0.63 +0.02 12.5 + 0.3 

0.61+0.01 12.7+0.3 

0.47 ±0.01 8.0 ±0.2 

0.50 ±0.01 9.5+0.2 

1.06 ±0.02 16.9 ±0.3 

1.13+0.02 16.3+0.2 

1.06 ±0.02 18.6 ±0.3 

0.63 ±0.01 11.7+0,3 

0.75+0.01 13.2 ±0.3 

0.72 ±0.02 11.8 ±0.3 

0.81+0.01 13.4±0.3 

0.46+0.01 8.5+ 0.2 

0.47 ±0.02 9.0 ±0.3 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 31 

Test Results - Larus & Brother Brands 


Brand 


Craven A KFHP. 

Craven A Filter Standard Size RFHP. 

Dunhill International 10QFHP.... 

Dunhill Menthol 1G0FMHP.. 

Dunhill Menthol Mild 100FMHP. 

Dunhill International Superior Mild 100FHP 

Rothmans KFHP... 

Rothmans Special Mild KFHP. 

St. Moritz Filter 100s 100FSP. 

St. Moritz Menthol 100FMSP..... 


“Tar” 

mg/cig 

“Nicotine” 

mg/cig 


....15.8+0.4 

1.15+0.02 

16.3 + 0.4 

....18.6+0.4 

1.51+0.03 

13.6+0.3 

....15.2+0.3 

1.39+0.03 

17.6+0.3 

....14.2+0.3 

1.19+0.02 

17.0+0.4 

.... 10.4+0.2 

0.96+0.02 

12.5+0.2 

.8.4+ 0.2 

0.73+0.01 

10.5+0.2 

....19.4+0,4 

1.34+0.02 

22.5+0.7 

....13.6+0.2 

1.03+0.02 

15.5+0.4 

....14.9+0.2 

1.08 + 0.02 

15.5+0.2 

..,.14.9+0.3 

0.96+0.01 

17.1+0.4 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 31 
Sorted “Tar” Results 


Brand 


Vantage Ultra Lights KFSP... 


SBKSSI 

“Nicotine” 
mg/cig 

CO 

mg/cig 

.<0.5 

<0.05 

<0.5 

.<0.5 

<0,05 

<0.5 

.<0.5 

<0.05 

<0.5 

... 0.6+0.1 

0.09 ±0.01 

- 1.4+0.1 

... 0.6 ±0.1 

0.10±0.01 

1.0 ±0.1 

... 0.7+0.1 

0.10±0.01 

1.1+0.1 

i . o ± o.i 

0.14+0.01 

2.3 ±0.1 

... 1.1±0.1 

0.13±0.01 

2.3 ±0.1 

... 1.3 ±0.1 

0.15 ±0.01 

2.4 ±0.1 

... 1.9+0.1 

0.21 ±0.01 

3.1 ±0.2 

... 2.2+ 0.2 

0.21 ±0.02 

2.7+0.2 

... 2.5 ±0.1 

0.26 ±0.01 

43+0.2 

... 3.1 ±0.1 

0.32±0.02 

3.8+0.2 

... 3.4±0.1 

0.35 ±0.01 

4.6 ±0.2 

.. 3.4 ±0.2 

0.35 ±0.02 

4.3 ±0.2 

.. 3.5 ±0.2 

0.34 ±0.02 

4.3 ±0.2 

.. 4.4 ±0.2 

0.43 ±0.01 

5.5 ± 0.2 

.. 4.5 ±0.1 

0.42 ±0.01 

6.4+0.2 

.. 4.5 ±0.1 

0.42 ±0.01 

5.9+0.2 

.. 4.7 ±0.2 

0.41+0.01 

6.6+03 

.. 4.7 ±0.2 

0.45 ±0.01 

6.6+03 

.. 4.9±0.3 

0.46 ±0.02 

6.1+0.4 

.. 4.9 ±0.1 

0.43 ±0.01 

7.7 ±0.2 

.. 5.0 ±0.2 

0.50 ±0.03 

6.8+0.3 

.. 5.0 ±0.3 

0.45+0.02 

5.2+03 

.. 5.0 ±0.2 

0.44 ±0.02 

6.2+0.3 

,. 5.1 ±0.2 

0.48 ±0.02 

6.4+03 

..5.1 ±0.1 

0.45±0.01 

8.0 ±0.2 

.. 5.2 ±0.2 

0.44 ±0.01 

6.0 ±0.2 

.. 5.2±0.1 

0.47 ±0.01 

6.2 ± 0,2 

.. 5.3 ±0.1 

0.50 ±0.01 

7.4+ 0.2 

.. 5.3 ±0.3 

0.50 ±0.02 

7.4 ±0.4 

.. 5.3 ±0.2 

0.47 ±0.02 

9.0 ±: 03 

.. 5.4 ±0.2 

G.52±0.01 

7.5 ±0.2 

.. 5.5 ±0.2 

0.46 ±0.01 

8.5+0.2 

. 5.5±0.1 

0.47+0.01 

8.0 ±0.2 

.. 5.8 ±0.1 

0.50 ±0.01 

9.5+0.2 

. 6.0 ±0.2 

0.53 ±0.02 

8.2+03 

. 6.0 ±0.1 

0.44 ±0.01 

10.3 ±0.3 

. 6.2 ±0.2 

0.62 ±0.03 

5.5 ±0.2 

. 6.5 ±0.2 

0.62 ±0.02 

5.6 ±0.2 

. 6.7 ±0.3 

0.48 ±0.02 

11.7+0.5 

. 6.7 ±0.4 

0.61 ±0.03 

7.3 ±0.5 

. 6.7±0.3 

0.61 ±0.02 

7.4 ±0.4 

. 7.6 ±0.2 

0.59 ±0.01 

9.8+03 

. 1.7 ±0.2 

0.58 ±0.01 

10.0 ±0.3 

. 7.8 ±0.2 

0.80 + 0.02 

63 ±0.2 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 31 
Sorted “Tar” Results 


Brand 


“Tar” “Nicotine” CO 
mg/cig mg/cig mg/ci 


Merit KFHP. 

Tareyton Long Lights 100FSP. 

Kool Lights KFMSP. 

Newport Lights KFMSP.... 

Kent Golden Lights KFMSP. 

Vantage Menthol 100s 100FMSP. 

Dunhili International Superior Mild 100FHP 

Lucky Strike Lights KFSP........ 

Kent Golden Lights KFSP. 

Kool Lights 100’s 100FMSP. 

Virginia Slims Lights 100FMHP. 

Newport Lights KFMHP. 

Vantage 100s 100FSP... 

Belair 100’s 100FMSP. 

Kent Golden Lights KFHP.. 

Camel Lights KFSP... 

Virginia Slims Lights 100FHP. 

Capri 100FMHP........ 

Lucky Strike Lights 100’s 100FSP. 

Falcon Lights 100’s 100FMSP. 

More Lights 100s 100FMHP. 

Newport Lights 100’s 100FMSP. 

Malibu Lights 100’s 10CFSP. 

Magna Lites KFSP... 

Parliament Lights KFSP... 

Capri 100FHP... 

Newport Lights 100’s 100FMHP. 

Salem Lights 100’s 100FMSP.. 

Newport Stripes Slim Lights 100FMHP. 

Kent Golden Lights 100s 10QFMSP.... 

Old Gold Lights KFSP. 

Parliament Lights KFHP. 

Salem Slim Lights 100’s 100FMHP. 

Kent Golden Lights 100s 100FSP. 

Century 25’s Lights (25) KFSP. 

Winston Lights KFHP. 

Salem Lights KFMSP. 

Camel Lights KFHP. 

Winston Lights 100’s 100FHP. 

Marlboro Lights KFMSP... 

More Lights 100s 100FHP. 

Players Lights 25’s KFMSP.. 

Vantage KFMSP. 

Players Lights 25’s KFSP. 

Merit 100’s 100FSP. 

Merit 100’s 100FMSP. 

Marlboro Lights 100’s 100FHMP. 


. 7.8 ±0.2 
. 8.1 ±0.2 
. 8.2+0.2 
. 8.3 ±0.3 
. 83 ±0.3 
. 83 ±0.2 
. 8.4 ±0.2 
. 8.4 ±0.3 
. 8.5 ±0.2 
. 8.5 ±0.2 
. 83+0.2 
.8.6 ±0.2 
. 8.8 ±0.2 
. 8.8 ±0.2 
. 83+0.3 
. 8.8+0.2 
. 8.8 ±0.2 
. 8.9 ±0.2 
. 8.9 ±0.2 
. 8.9 ±0.2 
. 9.0 ±0.3 
. 9.0 ±0.3 
. 9.1+0.2 
. 9,1 ±0.2 
. 9.1 ±0.2 
. 9.2 ±0.2 
. 9.2 ±03 
. 9.3+03 
. 9.3 ±0.2 
. 93+0.2 
. 9.3+0.2 
. 9.5 ±0.2 
. 9.5 ±0.2 
. 9.6 ±03 
. 9.7 ±0.2 
. 9.7 ±0.2 
. 9.8 ±0.2 
. 9.9+0.2 
. 9.9 ±0.2 
. 9.9 ±0.2 
10.0 ±0.2 
10.0 ±0.2 
10.0+0.2 
10.0 + 0.2 
10.0 + 0.2 
10.1 ±0.2 
10.2 ±0.2 


0.60 ±0.01 
0.68+0.01 
0.69 ±0.02 
0.75±0.02 
0.75±0.02 
0.61 ±0.01 
0.73±0,01 
0.68 ±0.02 
0.74 ±0.02 
0.73+0.01 
0.69 ±0.02 
0.73 ±0.02 
0.63 ±0.02 
0.67 ±0.02 
0.78 ±0.02 
0.65+0.01 
0.70 ±0.02 
0.73 ±0.02 
0.74 ±0.01 
0.73±0.02 
0.69±0.03 
0.83+0.02 
0.75 ±0.02 
0.64+0.01 
0.71 ±0.02 
0.78 ±0.02 
0.84 ±0.02 
0.74+0.02 
0.76+0.02 
0.85 ±0.02 
0.81 ±0.02 
0.72+0.02 
0.77+0.02 
0.86 ±0.02 
0.70 ±0.02 
0.63 ±0.01 
0.72±0.02 
0.64 ±0.01 
0.72+0.02 
0.77 ±0.01 
0.78+0.02 
0.71+0.01 
0.69 ±0.01 
0.72 ±0.02 
0.80 ±0,02 
0.78+0.02 
0.81 ±0.02 


9.8 ±0.2 

8.8 ±03 
9,0 ±0.2 
9.1+0.3 

9.1 ±0.4 

12.7 ±0.3 
10.5+0.2 
10.2±0.3 

9.6 ±03 
10.0 + 03 

9.2 ±0.2 
9.5 + 03 

12,5 + 0.3 
9.1 ±0.2 

9.7 ±0.4 
113+0.3 

9.3+0.3 
6 . 0 + 0.2 
10.0 ±03 
11.0 + 03 
10.2 ±0,3 
9.5 ±0.4 
10.6+0.4 
13.7+0.2 

10.4 ±0.2 
6.4+0.2 

9.9 ±0.3 
11.1 ±0.4 

11.4 + 0.2 
10.0+03 
10.9 ±0.3 
103 ±0.4 
10.2+0.3 
10.5+0.4 

11.8 + 0.3 

11.7 ±03 
12 . 6 + 0.2 
11.8+0.3 

11.8 + 0.3 
10.4+03 
10.7 ±0.3 
11.1+0.4 
123+0.3 
11.1 ± 0.2 
11.8+0.3 
12.0 ±0.3 
11.2±0.4 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 31 
Sorted “Tar” Results 


Brand 


“Tar” “Nicotine” 

mg/cifi mg/cig 


Marlboro Lights KFMHP. 

Falcon Lights KFMSP............. 

Kent Golden Lights 100s 100FHP. 

Malibu Lights KFSP. 

Pall Mall Red Lights KFSP. 

Pall Mall Lights 100’s 100FSP.. 

Ritz 100 1Q0FHP... 

Dunhill Menthol Mild 100FMHP.... 

Vantage KFSP....... 

Benson & Hedges Lights 100’s 100FMSP. 

Belair KFMSP. 

Winston Lights KFSP... 

Benson & Hedges Lights 100’s 100FSP. 

Marlboro Lights 100’s 100FHP. 

Marlboro Lights 100’s 100FMSP. 

Marlboro Lights 100’s 100FSP. 

Marlboro Lights KFHP.. 

Silva Thins Menthol 100FMHP. 

Ritz 100 100FMHP. 

Pall Mall Red Lights 100’s 100FSP. 

Falcon Lights KFSP.... 

Marlboro Lights 25’s KFSP. 

Benson & Hedges Multifilter KFSP. 

Marlboro Lights KFSP. 

Salem Lights 100’s 100FMHP. 

Doral Lights 100’s 100FSP. 

Kent KFHP... 

Viceroy Lights KFSP.. 

Satin 100FMSP. 

Winston Lights 100’s 100FSP........... 

Satin 100FSP. 

Raleigh Lights KFSP... 

Camel Lights 100’s 100FSP. 

Players 25’s Lights 100’s 100FMSP. 

Century 25’s Menthol Lights 100’s 100FMSP. 

Richland Lights (25) KFSP.. 

Kool Milds KFMHP. 

Malibu Menthol 100’s 100FMSP. 

Silva Thins 100FSP. 

Players KFHP. 

Doral Menthol Lights KFMSP.... 

Richland 20’s Lights KFSP... 

Lucky Strike Menthol 100's 100FMSP. 

Lucky Strike KFSP... 

Cambridge Lights 100’s 100FMSP... 

Players KFMHP. 

Cambridge Lights KFMSP. 


... 10 . 2 + 0.2 
...10.2±0.3 
... 10 . 2 + 0.2 
..10.2 ±0.2 
...10.3+0.3 

..10.3+0.2 

..10.4+03 
..10.4+0.2 
..10.5±0.2 
..10.7±0.2 
..10.7 ±0.2 
..10.7 ±0.2 
..10.7 ±0.2 
..10.8 ±0.2 
..10.9+0.1 
..1LO+0.2 
,.11.0±0,2 
..11.1+0.2 
..11.1 ±0.3 
..11.1+0.2 
..11.2+0.2 
11.2 ±0.2 
,.11.2 ±0.3 
„ 11,2±0.2 

11.3 ±0.2 
..11.3 ±0.3 
..11.3 ±0.2 
.11.3 ±0.3 
.11.4+0.3 
.11.4+0.2 
.11.4+0.3 
.11.4+0.2 
.11.4+0.2 
.11.4 ±0.2 
.11.5+0.2 
.11.5+0.2 
.11.6±0.3 
.11.6+0.2 
.11.7 ±0.2 
.11.7 ±0.2 
.11.7 ±0.2 
.11.7+0.3 
.11.8+0.1 
. 11.8±0.3 
. 11.9±0.2 
.11.9+0.2 
.11.9+0.2 


0.78 ±0.02 
0.78+0.02 
0.91 ±0.02 
0.79 ±0.01 
0.81 ±0.02 
0.84+0.02 
0.78 ±0.02 
0.96+0.02 
0.75 ±0.02 
0.81 + 0.02 
0.84 ±0.01 
0.75+0.01 
0.83+0.02 
0.85 + 0.02 
0.86+0.01 
0,85±0.02 
0.82±0.02 
0.90 ±0.01 
0.81+0.02 
0.88 ±0.02 
0.77+0.02 
0.80 ±0.02 
0.85 ±0.02 
0.83 ±0.02 
0.86 ±0.02 
0.70+0.02 
0.86 ±0.02 
0.88 ±0.02 
0.97+0.02 
0.81 ±0.01 
0.97 ±0.02 
0.87±0.02 
0.81±0.01 
0.81+0,01 
0.84+0.01 
0.89 + 0.02 
0.88 ±0.02 
0.94 ±0.02 
0.98 ±0.02 
0.83 + 0.02 
0.64 ±0.01 
0.90+0.02 
0.96+0.02 
0.89 ±0.02 
0.86 ±0.01 
0.82+0.01 
0.84+0.02 




2S 


CO 

11.2+0.3 
11.9 ±0.4 
11.2±0.4 

10.8 ±0.3 

10.7 ±03 
12.0+03 

11.5 ±0.4 
12.5+0.2 
13.5+03 
12,0 ± 0.2 

9.8 ±0.2 
13.2+03 
13.0+03 

12.3 ±0.3 
12.0 ±0.3 
13.0+0.4 
12.4+0.3 

11.7 ±03 
113+03 
12.2+0.4 
11.2±03 

12.4 ±03 

10.8 ±0.2 
12.2+03 

11.6 ±0.2 
12.9+03 
12.9+0.3 
13.1+03 

13.3 ± 0.4 
13.4+03 
13.1+0.4 
13.1+0.3 
15.0+03 
13.7+03 
13.2+03 
12.7+03 

11.3 ±0.3 

12.5 ±03 
10.0+0.2 
12.2+0.2 
14.0±0.2 
13.5+0.3 
12.3+0.2 
12.6+0.3 
14.6+0.4 
12.3+0.2 
12.1+03 
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Tobacco institute Testing Laboratory 
Market Sample 31 
Sorted “Tar” Results 


Brand 

“Tar^ 

mg/cig 

“Nicotine” 

mg/cig 



.11.9+0.2 

0.96+0.02 

12.7 + 0.2 

Century 25’s Lights 100’s 100FSP...... 

Viceroy Lights 100’s 100FSP.*. 

Players 25’s I irfits 100’s 100FSP. 

.11.9+0.3 

.11.9 + 0.2 

.11.9+0.3 

0.89+0.02 

0.92 ±0,02 
0.86+0.02 

13.4+0.3 
14.1 ±0.3 
14.1+0.4 


.11.9+0.2 

0.91+0.02 

12.9+0.3 


.12.0+0.2 

0.87+0.02 

14.5 ±0.4 

Parliament Lights 100’s 100FSP. 

Kent KFSP . 

.12.0+0.2 

.12.0 + 0.2 

0.95+0.02 

G.8S±0.02 

12.7+0.2 

13.9+0.3 

Kool Milds 100’s 100FMSP. 

Doral Lights KFSP............ 

Falcon Lights 100’s 100FSP.... 

.12.0+03 

.12.1+0.3 

.12.1 + 0.2 

.12.1+0.2 

0.95 + 0.02 

0.67 ±0.02 

0.85 ±0.02 

0.90 ±0.02 

12.6+0.4 
14.5 ±0.4 
14.8+0.4 
14.2+0.4 

Riz-tiland 9n’<; T .ifTtits inn’s IDflFSP . 

....12.1+0.3 

0.73 ±0.01 

13.7+03 



0.92 ±0.02 

128+0.4 

Raleigh Lights 100’s 100FSP. 

Newport Stripes 100FMHP. 

Silva Thins Filters 100FHP.... 

.123+0.3 

.12.2+0.2 

.12.2+0.2 

0.94+0.02 

0.91 ±0.02 
0.97+0.02 

143+03 

16.5+0.2 

12.5+0.3 



0.99 ±0.03 

19.6+0.5 

Cambridge Lights KFSP... 

.12.3+0.2 

.12.3+0.3 

0.85 ±0.01 
1.05+0.02 

12.7+0.3 

10.5+0.3 

Kool Milrk KFMSP .... .... 


0.93 ±0.02 

13.1 + 0.3 

Newport Stripes 100FHP.. 

Old Gold Lights 100s 100FSP.. 

Richland Lights 125') 100’s 100FSP.... 

.12.3+0.3 

.12.3+0.2 

.12.4+0.2 

0.94+0.02 

0.91+0.02 

0.94+0.02 

16.6±0.4 
17.0 ±0.3 
14.0 ±0.2 

L & M 30’s Lights 100’s 100FSP.. 

Eve Slim Lights 100’s 100EMHP.... 

Pw Slim T itrhts inn’s mOFHP. 

.12.6 ±0.3 

.12.6+0.3 

.12.8+0.2 

1.06 ±0.02 

1.00 ±0.02 

1.03 ±0.02 

10.7 ±0.3 
10.8+0.3 
11.0+0.2 

More T .itrhfs 170s 170FSP ... 

.12.9+0.2 

0.98 ±0.01 

20.2±0.5 

Eve Lights 120’s 120FHP. 

Pall Mall Light 100’s Low Tar 100FMSP. 

American Lights 100’s 100FSP... 

Lark Lights KFSP ...-. 

.13.0+0.4 

.13.3+0.2 

.13.3+0.2 

.13.4+0.3 

1.12+0.03 

1.08+0.02 

1.08 ±0.01 

1.03 ±0.02 

11.6+0.5 
13.1 ±0.3 
13.9+0.2 
133 ±03 

Eve Lights 120’s 120FMHP. 

Kent 100s 100FSP... 

.13.5 + 0.2 

.13.6+0.3 

1.17+0.02 
1.02 ±0.02 

12.0± 0.3 
14.7+0.4 

P a ll Mall PpH Filters KFSP............... 

.13.6+0.3 

1.02 ±0.02 

12.6+03 


.13.6+0.2 

1.03±0.02 

15.5+0.4 

T. Hr M KFSP . 

.13.7+0.2 

1.08+0.02 

12.9 + 0.3 

Pall Mall Red Filters 100’s 100FSP. 

Plavers 100’s 100FHP ... 

.13.8+0.3 

.13.9 + 0.2 

1.07 ±0.02 
0.98 ±0.02 

14.0+0.2 
12.9 ±0.3 

Lark Light 100’s 10OFSP. 

L & M Super 100 100FSP. 

.13.9 + 0.3 

.13.9+0.2 

.13.9 + 0.2 

1.15+0.03 
1.12+0.02 
0.91 ±0-02 

14.5 ±0.5 
14.2+03 

14.9+0.2 

Malibu 100’s 100FSP . 

.13.9+0.3 

1.10±0.02 

13.4 ±0.3 

Kent 100s 100FMSP . 

.14.0+0.2 

1.04 ±0.01 

14.4+0.3 


..14.0+0.2 

0.98 ±0.02 

12.7 ±0.3 

Magna KFHF. 

Harley Davidson KFSP. 

..14.1+0.3 

.14.1+0.3 

0.90 ±0.01 
0.98 ±0.02 

16.3 + 0.4 
16.3 ±0.4 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 31 
Sorted “Tar” Results 


Brand 

“Tar” 
mg/cig 

“Nicotine” 

mg/cig 

Hi 


.14.1+0.2 

1.02 ±0.02 

16.8 ±0.4 

DunhiU Menthol 100FMHP .. 

I arV KFSP . 

.14.2+0.3 

.143+0.3 

1.19 ±0.02 

1.11 ±0.03 

17.0 ±0.4 
13.3 ±03 

Tarevton KFSP . 

.14.3+0.3 

0.98 ±0.02 

15.9 ±03 

Qaratnm 1?f!FHP . 

.14.5+0.2 

1.07 ±0.02 

14.8 ±03 


.14.7+0.2 

1.07 ±0.02 

14.8 + 0.4 

T art IOOFSP .. 

.14.7+0.3 

1.22+0.02 

14.0 ±0.2 

Dorai Full Flavor 100’s 100FSP. 

♦Virginia Slims Lights 120’s 12GFHP. 

Sf- h/Tnrit^ Filter 1 00s 100FSP.- 

.14.7+0.2 

.14.7+0.3 

.14.8 + 0.2 

0.84+0.01 

1.09+0.02 

1.08 ±0.02 

17.2±0.3 

15.2 ±03 

15510.2 


.14.9+0.2 

1.08 ±0.01 

14.910.2 

St. Moritz Menthol 100FMSP...■ 

.14.9+0.3 

.15.1+0.3 

0.96 ±0.01 

1.06 ±0.03 

17.1 ±0.4 
13.9 ±0.3 


.15.2+0.3 

1.39+0.03 

17.6 ±0.3 

Virginia Slims 100FSP. 

Century 25’s (25) KFSP. 

Vi pftrnv KFSP... 

.15.3+0.2 

.15.3+0.3 

.15.3+03 

1.07 ±0.02 

0.99 ±0.02 
0.97+0.02 

13.8±0.3 
17.8 ±0.3 
14.5+0.3 


.15.4+0.2 

1.26+0.02 

12.6+0.3 

p aWnh KFSP . 

.15.5+0.4 

0.97±0.03 

14.7+0.3 

PaHgti inn’s ioofsp. 

.15.5 + 0.3 

0.99+0.02 

16.0+03 

fame! Filters KFSP ... 

.15.6+03 

1.01±0.02 

15.4+0.2 


.15.7+0.2 

1.17±0.02 

16.5+03 

Craven H A" KFHP ...... 

.15.8+0.4 

1.15+0.02 

16.3+0.4 


.15.9+03 

1.14±0.02 

15.1+03 


.15.9+03 

1.04 ±0.02 

16.7+03 

Richland f25I 100FMSP . 

.16.0+0.3 

1.16+0.02 

163+0.4 

Knot ltFMHP ... 

.16.2+0.4 

1.12+0.03 

16.4 ±0.4 

Richland r?5t KFMSP ..... 

.16.2+03 

1.09 ±0.02 

15.6+03 

Richland 20’s KFSP . 

.163+0.3 

1.13 ±0.02 

16.0 + 03 

Richland Wc KFMSP . 

..16.4+0.4 

1.05+0.02 

16.1+0.3 


.16.4+03 

1.18 ±0.03 

13.6 + 0.3 

Marlboro 100’s Red 100FHP.. 

More 120s 120FSP. 

Marlboro 100’s Red IOOFSP. 

Richland 7fV« IOOFSP .. 

.16.4+0.3 

.165+0.4 

.165 + 0.2 

.16.6+03 

1.19 ±0.02 

1.19 ±0.02 
1.19 ±0.02 

1.23+0.02 

163 ±0.4 
215+0.4 
17.0+0.2 
17.3±0.4 

N/fnre 170c 170FMRP . 

.16.6+03 

1.28 + 0.03 

22.0+05 

Richland KFSP ... 

.16.6+0.3 

1.18+0.02 

15.8+0.2 


.16.6 + 03 

1.25 + 0.02 

17.0 ±0.3 

Richland 20’s Menthol 100’s 100FMSP. 

Philip Morris International 100FHP. 

.16.6+03 

.16.6+0.3 

1,15+0.02 
1.15 ±0.02 
1.06 ±0.02 

17.1+0.3 

15.6+0.4 

16.9+03 

Kool KFMSP ... 

.16.7+03 

1.14 ±0.02 

16.8+03 


.16.7+03 

1.06 ±0.02 

16.6+0.3 

Salem 100’s 100FMSP. 

Old Gold Filters KFSP. 

.16.8+0.2 

1.19 ±0.02 
1.24 ±0.02 

16.1+0.3 

18.1+03 


♦Retested brand 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 31 
Sorted “Tar” Results 


Brand 

“Tar” 

mg/cig 

“Nicotine” 

mg/cig 

CO 

mg/cig 


.16.8+0.3 

1.08*0.02 

16.2*0.4 


.16.8+0.3 

1.06+0.02 

18.6*03 


.16.8 + 0.2 

1.14*0.02 

15.2+03 


.16.8+0.3 

1.22+0.03 

16.9*0.6 

Pall Mall 100’s 10GFSP . 

.16.8+0.2 

1.28*0.02 

17.1*03 

iniv* ioofsp . 

.16.9+0.2 

1.28+0.02 

17.3*0.4 


.16.9+03 

1.22+0.02 

16.5+0.4 


.16.9+0.2 

1.13*0.02 

16.3+0.2 


.17.0+0.2 

1.09+0.01 

16.1*03 

♦Benson & Hedges 100’s 100FMSP.... 

♦ATnine K'FM'nP . 

.17.0+0.4 

1.20+0.02 

1.14*0.02 

16.4+03 

16.5*0.2 

♦Marlboro KFMSP. 

nric lonpsip . 

.17.0+0.3 

.17.1+0.3 

1.18*0.01 

1.34+0.03 

153*0.2 

17.7*0.4 


.17.1+0.3 

1.26+0,02 

18.3*0.5 


.17.1+0.3 

1.24+0.02 

14.8*0.2 

Newnnr t KFMSP . 

.17.1*0.4 

1.28*0.02 

18.2*0.4 


.17.2+0.4 

1.13*0.02 

15.9*0.3 

T?nc i7nFTvfSP ... 

...17.2+0.2 

1.38+0.03 

17.0*0.5 

Cambridge Full Flavor 100’s IOOFSP. 

♦Benson & Hedges 100’s 100FHP. 

.17.2+0.2 

.17.2+0.3 

.17.2+0.4 

1.17*0.02 

1.20*0.03 

1.22*0.02 

16.0+0.3 

17.0*0.4 

16.4+0.4 


.17.2+03 

1.22*0.01 

17.2+0.3 


.17.4+0.2 

1.17*0.02 

16.9*0.4 


.17.4+0.2 

0.92+0.01 

19.6+0.4 


.17.5+03 

1.13*0.02 

20,9+0.5 

r'nmel Filters 100’s IOOFSP ... 

.17.5+0.2 

1,06+0.01 

18.7+0.3 

T’nll 19fk 170FMSP ... 

.18.0+03 

1.57*0.03 

163+0.5 


.18.6+0.4 

1.51*0.03 

13.6*0.3 

MAumnrt IfMTc mOFMHP . 

.19.2±0.2 

1.46*0,02 

19.4*0.4 

Qttrirur IIWc 100FMSP .. 

.193+0.2 

1.49+0.03 

19.0*0.2 

Npwnnrf 1 00’<; 1OOFMSP .,.. 

.193+03 

1.47+0.03 

19.4*0.4 


.19.4+0.4 

1.34*0.02 

22.5*0.7 

Npwnorf 9V<t 1OOFMSP „... 

.19.5+03 

1.48+0.02 

19.8*03 

Old Gold Filter 100’s IOOFSP. 

.19.7+0.3 

.20.0+0.5 

1.50*0.03 

130+0.03 

19.6+0.4 

133+0.4 

Tall 120s 120FSP ... 

.20.4+03 

1.64*0.03 

20.2+0.4 

JCnrA P NFMSP . 

.21.5+0.8 

136 + 0.03 

14.5+0.2 

Pamp.l RNFSP .*«.♦. 

.22.0 + 03 

1.39*0.02 

14.2*0.4 

FnHfah rivals KNFHP .. 

.23.8+0.6 

1.87*0.04 

15.6+0.5 

Raleigh KNFSP.— 

r , hF*ctprRp.lH KNFSP 

.23.8+0.5 

.24.2+0.5 

1.40 + 0.03 
1.65*0.04 

16.6*0.4 
153*0.5 . 


.24.4+0.5 

1,52*0.02 

16.5+0.3 

Pall Mall 2S\ KNFSP .*. 

.24.7+03 

1.64*0.03 

16.5+0.3 

Pall Mall KNFSP .*. 

.24.9+03 

1.64*0.02 

16.6*0.4 

Herbert Tareyton KNFSP....... 

.25.1 + 0.9 

1.58*0.03 

17.8+0.4 


*Retcsted brand 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 31 
Sorted “Tar” Results 


Brand 

“Tar” 

mg/cig 

“Nicotine” 

mg/cig 

CO 

mg/cig 

Players RNFHP. 

.25.2+0.4 

1.74+0.03 

15.9 ±0.4 

Philip Morris Commander KNFSP. 

.26.3+0.5 

1.61 ±0.03 

16.2+0.5 

Old Gold Straights KNFSP. 

.26.9+0.6 

1.89+0.05 

18.7 ±0.5 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 31 
Sorted “Nicotine” Results 


Brand 

“Nicotine” 

mg/cig 

■R239 

mmm 

Carlton KFHP. 

..<0.05 

<0.5 

<0.5 

Now KFHP.:. 

..<0.05 

<03 

<0.5 

Now 100s 100FHP. 

..<0.05 

<0.5 

<0.5 

Carlton KFMSP... 

.0.09+0.01 

0.6 ±0.1 

1.4+0.1 

Carlton 100’s 100FMHP. 

.0.10+0.01 

0.6+0.1 

1.0 ±0.1 

Carlton 100’s 100FHP... 

.0.10+0.01 

0.7 ±0,1 

l.l+O.l 

Now KFMSP ... 

.0.13+0.01 

1.1±0.1 

23+0.1 

NowKFSP. 

_0.14 ±0.01 

LG±0.1 

2.3 + 0.1 

Carlton KFSP. 

.0.15+0.01 

1.3±0.1 

2.4 ±0.1 

Now 100s 100FSP.i... 

.0.21 + 0.01 

1.9 ±0.1 

3.1 ±0.2 

Kool Ultra KFMSP. 

.021+0.02 

2.2 ±0.2 

2.7±0.2 

Now 100s 100FMSP ... 

.0.26+0.01 

2.5+0.1 

43 + 0.2 

Triumph KFSP..... 

.0.32+0.02 

3.1+0.1 

3.8 + 02 

Triumph KFMSP... 

.0.34±0.02 

33+0.2 

4.3 ±0.2 

Carlton 100’s 100FSP. 

.035+0.01 

3.4 ±0.1 

4.6±0.2 

Kent III KFSP. 

.0.35+0.02 

3.4 ±0.2 

43+0.2 

Cambridge Ultra Low Tar 100’s 100FSP. 

.0.41+0.01 

4.7 ±0.2 

6.6±0.3 

Merit Ultra Lights KFMSP. 

.0.42 ±0.01 

43 ±0.1 

5.9 ±0.2 

Carlton 100’s 100FMSP. 

.0.42+0.01 

43+0.1 

6.4+02 

Salem Ultra Lights KFMSP............... 

.0.43+0.01 

4.9 ±0.1 

7.7 ±0.2 

Merit Ultra Lights KFSP. 

.0.43+0.01 

4.4 ±02 

5.5 ±0.2 

Tareyton Lights KFSP. 

.0.44+0.01 

52+02 

6.0+02 

Bright 100s 100FMSP. 

.0.44+0.01 

6.0 ±0.1 

10.3+03 

Benson & Hedges Deluxe Ultra Lights 100’s 100FHF.... 

.0.44±0.02 

5.0+02 

6.2+03 

Kent III 100s 100FSP... 

.0.45+0.01 

4.7 ±0.2 

6.6+03 

Kool Ultra 100’s 100FMSP. 

.0.45+0.02 

5.0 ±03 

5.2+03 

Salem Ultra Lights 100’s 100FMSP. 

.0.45 ±0.01 

5.1±0,1 

8.0+02 

Winston Ultra Lights KFSP..... 

.0.46 ±0.01 

5.5+02 

8.5+02 

True KFMSP..... 

.0.46+0.02 

4.9+03 

6.H0.4 

Benson & Hedges Deluxe Ultra Lights 100’s 100FMHP 

.0.47+0.01 

52+0.1 

62 ±0.2 

Winston Ultra Lights 100’s 100FSP.. 

.0.47+0.02 

53+02 

9.0 ±03 

Vantage Ultra Lights KFSP... 

..0.47+0.01 

5.5+0.1 

8.0+02 

True KFSP. 

.0.48+0.02 

5.1 ±0.2 

6.4+03 

Doral Ultra Lights 100’s 100FSP. 

.0.48+0.02 

6.7+0.3 

11.7 ±0.5 

Triumph 100s 100FSP. 

.0.50+0.02 

53 ±0.3 

7.4 ±0.4 

Vantage Ultra Lights 100s 100FSP...- 

.0.50 ±0.01 

5.8+0.1 

9.5 ±02 

Kent III 100s 100FHP. 

__030+0,03 

5.0 ±0.2 

6.8+0.3 

Merit Ultra Lights 100’s 100FSP... 

.0.50+0.01 

5.3 ±0.1 

7.4 ±02 

Triumph 100s 100FMSP. 

.0.52+0.01 

5.4 ±0.2 

7.5+02 

Merit Ultra Lights 100’s 100FMSP... 

.Q.53±0.O2 

6.0+0.2 

8.2±0.3 

Merit KFMSP. 

.0.58+0.01 

7.7 + 02 

10.0±0.3 • 

Merit KFSP.,.... 

.0.59+0.01 

7.6+02 

9.8103 

Merit KFHP. 

.0.60+0.01 

7.8+ 0.2 

9.8 ±0.2 


.0.61+0.01 

83 + 0.2 

12.7±03 

True 100’s 100FMSP. 

.0.61+0.03 

6.7+ 0.4 

73+03 

True 100’s 10OFSP. 

.0.61+0.02 

6.7 ±03 

7.4+0.4 

Carlton 120’s 120FMSP. 

..0.62+0.03 

62+0.2 

5.5+0.2 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 31 
Sorted “Nicotine” Results 


Brand 



Carlton 120’s 120FSP..'....0.62+0.02 6.5±0.2 

Vantage 100s 100FSP.0.63+0.02 8.8 ± 0.2 

Winston Lights KFHP.0.63±0.01 9.7+0.2 

Doral Menthol Lights KFMSP.0.64±0.01 11.7+0.2 

Magna Lites KFSP.0.64+0,01 9.1±0.2 

Camel Lights KJFHP.0.64+0.01 9.9±0.2 

Camel Lights KFSP.0.65+0.01 8.8+0.2 

Betair 100’s 100FMSP....0.67+0.02 8.8 ±0.2 

Doral Lights KFSP. ;0.67±0.Q2 12.1+0.3 

Tareytoa Long Lights 100FSP.0.68±0.01 8.1±0.2 

Lucky Strike Lights KFSP.0.68±0.02 8.4±0.3 

Virginia Slims Lights 100FMHP.0.69±0.02 8.5+0.2 

Kool Lights KFMSP.0.69±0.02 8.2±0.2 

Vantage KFMSP.0.69 ± 0.01 10.0+0.2 

More Lights 100s 100FMHP.0.69 ± 0.03 9.0 + 0.3 

Century 25’s Lights (25) KFSP.0.70+0.02 9.7±0.2 

Virginia Slims Lights 100FHP.0.70±0.02 8.8±0.2 

Doral Lights 100’s 100FSP...0.70+0.02 11.3+0.3 

Parhameut Lights KFSP.0.71 ± 0,02 9.1+0.2 

Players Lights 25’s KFMSP.0.71±0.01 10.0±0.2 

Parliament Lights KFHP.0.72+ 0.02 9.5 ± 0.2 

Players Lights 25’s KFSP.0.72 ± 0.02 10.0 ± 0.2 

Salem Lights KFMSP.0.72± 0.02 9.8 ± 0.2 

Winston Lights 100’s 100FHP.0.72±0.02 9.9±0.2 

Falcon Lights 100’s 100FMSP.0.73 ± 0.02 8.9 ± 0.2 

Capri 100FMHP.0.73±0.Q2 8.9±0.2 

Kool Lights 100’s 100FMSP.0.73±0.01 85+0.2 

Doral Menthol Lights 100’s 100FMSP.0.73±0.01 12.1 ±03 

Dunhill International Superior Mild 100FHP....0.73±0.01 8.4±0.2 

Newport Lights KFMHP.0.73± 0.02 8.6+0.2 

Salem Lights 100’s 100FMSP.0.74±0.02 93+0.3 

Lucky Strike Lights 100’s 100FSP.0.74±0.01 8.9+0.2 

Kent Golden Lights KFSP. 0.74±0.02 8.5 ±0.2 

Newport Lights KFMSP.0.75+0.02 8.3 ± 0.3 

Winston Lights KFSP.0.75 ± 0.01 10.7+0.2 

Kent Golden Lights KFMSP.0.75±0.02 83+0.3 

Vantage KFSP.0.75±0.02 10.5+0.2 

Malibu Lights 100’s 100FSP.0.75±0.02 9.1 +0.2 

Newport Stripes Slim Lights 100FMHP....0.76 ±0.02 9.3 ±0.2 

Salem Slim Lights 100’s 100FMHP.0.77±0.02 9.5 ±0.2 

Marlboro Lights KFMSP.0.77±0.01 9.9+0.2 

Falcon Lights KFSP.0.77±0.02 11.2±0.2 

Merit 100’s 100FMSP.0.78+0.02 10.1 ± 0,2 

Ritz 100 100FHP.0.78 ±0.02 10.4±0.3 

Falcon Lights KFMSP.0.78 ± 0.02 10.2 ± 03 

Capri 100FHP.0.78 ± 0.02 9.2 ± 0.2 

Marlboro Lights KFMHP.....0.78 ± 0.02 10.2 ± 0.2 


5.6 ±0.2 

12.5 ±0.3 
11.7+03 
14.0 ±0.2 

13.7 ±0.2 
11.8+0.3 
113 + 03 

9.1 ±0.2 
14.5+0.4 
8.8 ±0.3 
10.2 ±0.3 
9.2+0.2 
9.0 ±0.2 
12.5+03 
10.2+03 
11.8+0.3 
93 ±03 
12.9+0.3 
10.4+0.2 
11.1+0.4 
103+0.4 
11 . 1 + 0.2 

12.6 ±03 

11.8 ±0.3 
11.0+0.3 

6.0 + 0.2 
10.0+0.3 
13.7+03 
105+0.2 
9.5+03 
11.1+0.4 
10.0+03 

9.6 ±0.3 
9.1+03 

13.2+0.3 
9.1 ±0.4 
13.5+0.3 
10.6+0.4 
11.4+0.2 
10.2+03 
10.4+0.3 
11.2+0.3 
12,0 ±0.3 
115+0.4 

11.9 + 0.4 
6.4+0.2 

11.2+03 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 31 
Sorted “Nicotine” Results 


Brand 



CO 

mg/cig 

More Lights 100s 100FHP.. 

.......0.78+0.02 

.0.78+0.02 

10.0+0.2 

8.8 ±0.3 

10.7 ±0.3 
9.7+0.4 

Malibu Lights KFSP. 

Marlboro Lights 25’s KFSP. 

Merit 100’s 100FSP. 

..0.79+0.01 

.0.80+0.02 

.0.80+0.02 

10.2+0.2 

11.2+0.2 

10.0 ±0.2 

7.8 ±0.2 

10.8 + 0.3 
12.4 + 03 

11.8 ±0.3 

63 ±0.2 

Camel Lights 100’s 100FSP. 

Old Gold Lights KFSP. 

.0.81+0.01 

.0.81+0.02 

.0.81+0.01 

11.4±0.2 

9.3 ±0.2 
11.4+0.2 

15.0+03 
10.9+0.3 
13.4 ±03 


.0.81 ±0.02 

10.7 ±0,2 

12.0 ±0.2 

Pall Mall Red Lights KFSP. 

.0.81 + 0.02 

10.3+0.3 

10.7103 

Ritz 100 100FMHP . 

.0.81 + 0.02 

11.1 ±0.3 

11.5+0.3 


.0.81 + 0.02 

10.2± 0.2 

11.2+0.4 

Players 25’s Lights 100’s 100FMSP. 

.0.81+0.01 

11.4 ±0.2 

13.7±0.3 

Players KFMHP... 

.0.82+0.01 

11.9+0.2 

12310.2 

Marlboro lights KFHP,.,.. 

Marlboro Lights KFSP.. 

Benson & Hedges Lights 100’s 100FSP.. 

.0.82+0.02 

.0.83+0.02 

.0.83+0.02 

11.0 ±0.2 
11.2±0.2 

10.7 ±0.2 
9.0+03 

12.4+03 

12.2+0.3 

13.0±0.3 

9.510.4 

Players KFHP... 

.,,,...,0.83+0.02 

.0.84+0.02 

11.7 ±0.2 

11.9 ±0.2 

12.210.2 

12.1103 

Doral Full Flavor 100’s 100FSP... 

.0.84+0.01 

14.8 ±0.2 

17.2: ±03 


..0.84+0.01 

fl.5±0.2 

13.2+03 


.0.84+0,02 

9.2 ±0.3 

9.9+03 

Belair KFMSP ..... 

.0.84+0.01 

10.7 + 0.2 

9.8 ±0.2 

Pall Mall Lights 100’s 100FSP. 

OutihridfTft lights KFSP....... 

.0.84+0.02 

..0.85+0.01 

10.3+0.2 

1Z3+0.2 

12.0+0.3 

12.7+0.3 

Marlboro Lights 100’s 100FHP. 

..0.85+0.02 

..0.85+0.02 

10.8 ±0.2 
11.0+0.2 

123 ±0.3 
13.0+0.4 

Kent Golden Lights 100s 100FMSP. 

Benson & Hedges Multifiiter KFSP. 

Falcon Lights 100’s 100FSP.. 

Marlboro Lights 100’s 100FMSP.. 

Kent KFHP .. 

.0.85+0.02 

..0.85+0.02 

.0.86+0.01 

.0.86+0.02 

93 + 0.2 
11.2+0.3 

12.1 ±0.2 
10.9+0.1 
113+0.2 

10.0 ±03 
10.8 ±0,2 
14.8±0.4 
12.0 ±03 
12.9 + 0.3 

Cambridge Liohfs 100’s 100FMSP.... 

.0.86+0.01 

11.910.2 

14(5+0.4 


.0.86+0.02 

113+0.2 

11.6+0.2 

Players 25’s lights 100’s 100FSP.. 

Kent finlrien T .ights 100s 100FSP. 

.0.86+0.02 

.0.86+0.02 

11.9103 

9.6 ±03 

14.H0.4 
10.5 ±0.4 

Cambridge Lights 100’s 100FSP. 

Raleigh Lights KFSP. 

Pall Mall Red Lights 100’s 100FSP... 

.0.87+0.02 

.0.87 + 0.02 

.0.88+0.02 

12.0 ±0.2 
11.4+0.2 
11.110.2 

14.5 ±0.4 
13.1 + 0.3 
12,2+0.4 


.0.88+0.02 

11.3 ±03 

13.1+0.3 

Kool Milds KFMHP .. 

.0.88 + 0.02 

11.6+03 

11.3+0.3 

Kent KFSP.. 

.0.88+0.02 

12.0 ±0.2 

13.9 ±0.3 

Century 25’s Lights 100’s 100FSP. 

Richland Lights (25) KFSP. 

Lucky Strike KFSP............ 

.0.89 ±0.02 

.0.89 + 0.02 

.0.89 + 0.02 

11.9 + 0.3 
11.5+0.2 

11.8 ±03 

13.4+0.3 
12.7+03 
12.6 ±0.3 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 31 
Sorted “Nicotine” Results 


Brand 

“Nicotine” 
mg/cig 

“Tar” 
mg/cig 

■SeoSI 

Rirlilanri 2fl\ Livhts 100’s 100FSP.'. 

..0.90+0.02 

12.1+0.2 

14.2+0.4 

Magna KFHP. 

Richland 20’s Lights KFSP... 

.0.90 + 0.01 

.0.90+0.02 

.0.90 + 0.01 

14.1 ±0.3 
11.7+0.3 

11.1 ±0.2 

16.3 ±0.4 
13.5 ±0.3 
11.7+0.3 

rua n^A r inric innFSP . 

.0.91+0.02 

12.3 ±0.2 

17.0+0.3 

American Lights KFSP... 

.0.91+0.02 

.0.91+0.02 

11.9 + 0.2 
12.2+0.2 

12.9+0.3 
16.5 ±0.2 

Mnona KFSP ... 

.0.91+0.02 

13.9 ±0.2 

14.9 + 0.2 


.0.91+0.02 

10.2 ±0.2 

11.2+0.4 


.0.92+0.02 

11.9 + 0.2 

14.1+0.3 


.0.92+0.01 

17.4 ±0.2 

19.6 ±0.4 


.0.92+0.02 

12.1+0.2 

12.8+0.4 

Knr»I Mi1H« KFMSP . 

.,..,0.93+0.02 

12.3 ±0.3 

13.1 ±0.3 


.0.94+0.02 

12.2 ±0.3 

14.3+0,3 

Malibu Menthol 100’s 100FMSP. 

.0.94+0.02 

.0.94+0.02 

11.6+0,2 

12.3+0.3 

1Z5±0.3 

16.6+0.4 

DifkUn/l I mlifc ('?llWc 10TIFSP 

.0.94+0.02 

12.4+0,2 

14.0+0.2 


.0.95+0.02 

12.0 ±0.2 

12,7+0.2 

Knrkl MiMc 100FMSP. 

..0.95+0.02 

12.0+0.3 

12.6+0.4 


..0.96 ±0.01 

14.9 ±0.3 

17.1+0.4 


.0.96+0.02 

10.4+0.2 

12.5+0.2 

Lucky Strike Menthol 100's 100FMSP.. 

.0.96+0.02 

..0.96+0.02 

11.8+0.1 

11.9 ±0.2 

12.3 ±0.2 
12.7 ±0.2 

Raleieh KFSP . 

.0.97+0.03 

15.5 ±0.4 

14.7+0.3 

VSr'ernv KFSP . 

.0.97+0.02 

15.3 ±0.3 

14.5 ±0.3 

Satin inOFSP . 

.0.97+0.02 

11.4 ±0.3 

13.1+0.4 


.0.97+0.02 

12.2+0.2 

12.5+0.3 

CnFn innFMgp . 

.0.97+0.02 

11.410.3 

13.3+0.4 

Silva Thine lOOFSP .*. 

.0.98+0.02 

11.7 ±0.2 

10.0+0.2 


.0.98+0.01 

12.9 ±0.2 

20.2+0.5 


.0.98+0.02 

14.3+0.3 

15.9+0.3 

Piaxr^rc i nn’c innFMTTP . 

.0.98+0.02 

14.0 ±0.2 

12.7 ±03 


, .0.98+0.02 

14.1 + 0.3 

16.3+0.4 

PI avpr« IfVl’c lOOFTTP .. 

.0.98+0.02 

13.9 + 0.2 

12.9 ±03 

fVntllrv ?<!’<: 1"?^ KFSP . 

.0.99+0.02 

15.3+0.3 

17.8+0.3 


.0.99+0.03 

12.2 ±0.4 

19.6+0.5 

Pslpirrh IflO’c inORSP . 

.0.99 ±0.02 

15.5 ±0.3 

16.0 ±0.3 

Eve Slim Lights 100’s 100FMHP... 

.1.00 + 0.02 

.1.01+0.02 

12.6 ±0.3 

15.6 ±0.3 

10.8+0.3 

15.4+0.2 

Poll Mall RpH Filfprs KFSP . 

.1.02+0.02 

13.6+0.3 

12.6+0.3 

Kent 100s 100FSP.... 

.1.02+0.02 

13.6+0.3 

14.7 ±0.4 

Tareyton 100’s 100FSP.— 

.1.02+0.02 

....1.03+0.02 

14.1 ±0.2 

13.6 ±0.2 

16.8 ±0.4 
15.5 ±0.4 


.1.03 + 0.02 

12.8+0.2 

11.0+0.2 

Lark I idhts KFSP . 

.1.03 + 0.02 

13.4 ±0.3 

13.3 ±0.3 

TCFMSP . 

.1.04+0.02 

15.9 ±0.3 

16.7 ±0.3 

Kent 100s 100FMSP. 

.1.04 + 0.01 

14.0 + 0.2 

14.4 ±03 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 31 
Sorted “Nicotine” Results 


Brand 


“Nicotine” “Tar” CO 

mg/cig nig/cig mg/cig 


Richland 20’s KFMSP. 

Silva Thins Menthol 100FMSP. 

Camel Filters 100’s 100FSP. 

Winston 100’s 100FSP. 

Virginia Slims 100FMSP.. 

Camel Filters KFHP. 

Winston KFHP.. 

L & M 30’s Lights 100’s 100FSP. 

Saratoga 120’s 120FMHP. 

Saratoga 120’s 120FHP. 

Virginia Slims 100FSP... 

Pall Mall Red Filters 100’s 100FSP_ 

American Lights 100’s 100FSP. 

* Virginia Slims Lights 120’s 120FMHP.. 

L & M KFSP. 

St. Moritz Filter 100s 100FSP.. 

Philip Morris International 100FMHP.... 
Pall Mall Light 100’s Low Tar 100FMSP, 

Richland (25) KFMSP.. 

Cambridge Full Flavor KFSP.... 

* Virginia Slims Lights 120’s 120FHP.. 

Malibu 100’s 100FSP.. 

Lark KFSP. 

L & M Super 100 100FSP. 

KoolKFMHP. 

Eve Lights 120’s 120FHP... 

Richland 20’s KFSP. 

Marlboro 25’s KFSP. 

Winston KFSP. 

Century 25’s 100’s 100FSP. 

* Alpine KFMSP. 

Viceroy Super Long 100’s 100FSF. 

Marlboro KFHP. 

Kool KFMSP. 

Philip Morris International 100FHP. 

Lark Light 100’s 100FSP. 

Richland 20’s Menthol 100’s 100FMSP.... 

Craven "A" KFHP. 

Richland 100’s (25) 100FMSP. 

Eve Lights 120’s 120FMHP. 

Cambridge Full Flavor 100’s 100FSP. 

Marlboro KFSP... 

Newport KFMIIP. 

Richland (25) KFSP. 

Malibu Filters KFSP..... 


...1.05 ±0.02 
...1.05 ±0.02 
...1.06 ±0.01 
...1.06 ±0.02 
...1.06 ±0.03 
...1.06 ±0.02 
...1.06 ±0.02 
...1.06+0.02 
...1.07 ±0.02 
...1.07+0.02 
...1.07 ±0.02 
..1.07+0.02 
..1.08 ±0.01 
..1.08 ±0.01 
..1.08 + 0.02 
.. 1.08±0.02 
..1.08+0.02 
..1.08+0.02 
..1.09+0.02 
..1.09 ±0.01 
..1.09 ±0.02 
..1.10 ±0.02 
..1.11 ±0.03 
..L12±0.02 
..1.12+0.03 
..1.12+0.03 
..1.13+0.02 
..1.13 ±0.02 
..1.13 ±0.02 
..1.13+0.02 
..1.14+0.02 
..1.14+0.02 
.. 1.14 ±0.02 
..1.14 ±0.02 
,.1.15±0.02 
.. 1.15±0.03 
..1.15 + 0.02 
,.1.15 + 0.02 
..1.16+0.02 
.. 1.17±0.02 
.1.17 + 0.02 
.1.17 ±0.02 
. 1.17+0.02 
. 1.18±0.02 
.1.18+0.03 


16.4+0.4 
12.3+0.3 
172) ±0.2 
16.9 ±0.2 
15.1+0.3 
16.8 ±0.2 

16.8 ±0.3 
12.6+0.3 
14.7+0.3 
14.7+0.2 
15.3+0.2 
13.8+0.3 
13.3+0.2 
14.9+0.2 

13.7 ±0.2 
14.9+0.2 

16.9 ±0.2 
13.3+0.2 
16.2+0.3 
17.1+0.3 

14.8 ±0.2 
13.9+0.3 

14.3 ±0.3 

13.9 + 0.2 
16.2±0.4 
13.0+0.4 
16.3±0.3 

17.2 ±0.3 
17.1+0.3 

17.5 ±0.3 
17.1+0.2 
15.9+0.3 
17.0 ±0.2 
16.8 ±0.3 
16.8±0.4 

13.910.3 
16.7±0.3 
15 . 8 ± 0.4 
16.0 ±0.3 
13.5±0.2 
17.2±0.3 

17.410.2 
15.7±0.2 

16.6 ±0.2 
16.4+03 


16.1+0.3 

10.5+0.3 

18.710.3 
18.6+03 
13.9+0.3 
16.6+03 
16.9+0.3 
10.7+03 

14.810.4 
14.8103 

13.8 + 0.3 
14.0+0.2 
13.9+0.2 

14.9 ±0.2 
12.9+0.3 
15.5+0.2 
16.2+0.4 

13.110.3 
15,6+0.3 

16.1103 
15.2+0.3 
13.4+0.3 
133 ±03 
14.2+03 

16.4 + 0.4 
11.6 + 03 
16.010.3 

15.910.3 
163+0.2 

20.9 ±03 

16.5 ±0.2 
15.1±0.3 
15.2±0.3 
16.8 ±0.3 
15.6±0.4 
14.5±0.5 

17.1103 

16.3 ±0.4 
16.3+0.4 
12.0 ±0.3 
16.0±0.3 
16.9+0.4 
163+0.3 
15.8±0.2 
13.6103 


*Retested brand 
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Tobacco institute Testing Laboratory 
Market Sample 31 
Sorted “Nicotine” Results 


Brand 


“Nicotine” 

mg/cig 


“Tar” 



♦Marlboro KFMSP . 

.1.18+0.01 

17.1 ±0.3 

15.3 ±0.2 

Marlhnm lOO’s RcA 100FSP . 

.1.19+0.02 

16.5 ±0.2 

17.0+0.2 

Dunhill Menthol 100FMHP . 

Marlboro 100’s Red 100FHP . 

. 1.19+0.02 

. L19+0.02 

14.2±0.3 

16.4±0.3 

17.0 ±0.4 
163+0.4 

inO*c 1HOFMSP .. .*. 

.1.19+0.02 

16.8 + 0.3 

16.1 ±03 

More 120s 120FSP . .. 

.1.19+0.02 

16.5 + 0.4 

21.5 ±0.4 

♦Benson & Hedges 100’s 100FMSP . 

.1.20+0.02 

.1.20+0.03 

17.1±0.2 

17.3±0.2 

16.4±0.3 

17.0+0.4 

Marlboro 100’s 100FSP . . ... 

. 1.22+0.02 

17.1 ±0.3 

163 ±0.4 


. 1.22+0.01 

17.4+0,2 

17.2 ±0.3 

T art IHOFSP . 

. 1.22+0.02 

14.7 ±0.2 

14.0 ±0.2 

Marlboro inO T <; 1OOFHP 

.1.22+0.03 

17.0+0.4 

16.9+0.6 


.1.22+0.02 

17.3+0.2 

16.4±0.4 

Richland 20’s 100’s 100FSF . 

Malibu Menthol KFMSP ..... 

Old Gold Filters KFSP . 

.1.23+0.02 

. 1.24+0.02 

. 1.24+0.02 

16.6 ±0.3 

17.2 ±0.2 

16.8 ±0.2 

17.3+0.4 
14.8 ±0.2 
18.1±0.3 


. 1.25+0.02 

16.7 ±0,3 

17.0 ±03 


. 1.26+0.02 

17.2 ±0.4 

183 ±0.5 

Benson & Hedges KFHP .... 

Paii Main no’s imFSP . 

. . 1.26 + 0.02 

.. 1.28+0.02 

15.4+0.2 

17.0 ±0.3 

12.6 ±0.3 
17.1 ±03 

Richland 100’s 1251 100FSF . 

. 1.28+0.02 

17.0+03 

173 ±0.4 

1\Wnnrt 75’c 1TFMSP . 

. 1.28+0.02 

17.2+0.2 

18.2 ±0.4 

More 120,s 120FMSP .. 

. 1.28+0.03 

16.6 ±0.3 

22.0 ±0.5 

rhpctprfie.ld RNFSP .. 

.L30±0.03 

20.0 ±0.5 

13.3± 0.4 

Max 120s 120FSP ... 

.1.34+0.03 

17.1 ±0.4 

17.7 ±0.4 


.1.34+0.02 

19.4 ±0.4 

22.5+0.7 

Krvnl RNFMSP . . . . 

. 1,36+0.03 

21.5+0.8 

14.5+0.2 

Max 120s 120FMSP .- 

. 1.38+0.03 

17.2+0.4 

17.0 ±0.5 

Dunhill International 100FHP., ... 

TampI RNFSP . ... 

. 1.39+0.03 

. 1.39 + 0.02 

15.2+0.3 

22.0+0.3 

17.6 ±03 
14.2 ±0.4 

Ralnich KNFSP ... 

. 1.40+0.03 

23.8+0.5 

16.6+0.4 

Newport 100’s 100FMHP ...... 

. 1.46+0.02 

. 1.47+0.03 

19.2 ±0.2 

19.3 + 03 

19.4 ± 0.4 
19.4+0.4 

NewDort 25’s 100FMSP .... 

.1.48±0.02 

19.5+03 

19.8+03 

vSnrinP 100’s, 100FMSP ... . . 

.1.49+0.03 

193 ±0.2 

19.01:0.2 

Old Gold Filter 100’s 100FSP . 

Craven "A" Filter Standard Size RFHP . 

.1.50 + 0.03 

.1.51+0.03 

.1.52+0.02 

19.7+0.3 

18.6 ±0.4 

24.4 ±0.5 

19.6+0.4 
13.6+03 
16.5 + 03 

Tall 120s 120FMSP . 


18.0 ±03 

16.5+03 

Herbert Tareyton KNFSP . . ... 

Philip Morris Commander KNFSP . 

Pall Mall KNFSP . 

..1.58+0-03 

..1.61+0.03 

.1.64+0.02 

25.1 ±0.9 

26.3 ±03 

24.9 ±03 

17.8±0.4 
16.2+0.5 
16.6 ±0.4 

Tall 17fls 170FSP .. 

.1.64+0.03 

20.4 ±0.3 

20.2+0.4 

Pall Mall 25’s KNFSP . 

Chesterfield KNFSP . 

.1.64+0.03 

.1.65+0.04 

24.7+0.3 

24.2+0.5 

16.5+03 

15.3+0.5 


♦Retested brand 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 31 
Sorted “Nicotine” Results 


“Nicotine” “Tar” CO 


Brand mg/cfg mg/cig gg/cig 


Players RNFHP.,.1.74±0.03 25.2+ 0:4 15.9 ±0.4 

English Ovals KNFHP.1.87± 0.04 23.8 ±0.6 15.6+0,5 

Old Gold Straights KNFSP.1.89 +0.05 26.9 + 0.6 18.7 ±0.5 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 31 
Sorted Carbon Monoxide Results 


Brand 

CO 

mg/cig 

“Tar” 

mg/cig 

“Nicotine” 

mg/cjg 

Carlton KFHP.■;. 

.<0.5 

<0.5 

<0.05 

NowKFHP. 

.<0.5 

<0.5 

<0.05 

Now 100s 100FHP. 

.<0.5 

<0.5 

<0.05 

Carlton 100’s 100FMHP.. 

.... 1.0 ±0.1 

0.6+0.1 

0.10+0.01 

Carlton 100’s 100FHF,...'.. 

....1.1 ±0.1 

0.7 ±0.1 

0.10 ±0.01 

Carlton KFMSP 

.... 1.4+0.1 

0.6 ±0.1 

0.09 ±0.01 

Now KFSP . 

....2.3+0.1 

1.0±0.1 

0.14+0.01 

Now KFMSP. 

,...2.3±0.1 

1.1+0.1 

0.13 ±0.01 

Carlton KFSP. 

....2.4+0.1 

1.3±0.1 

0.15±0.01 

Kool Ultra KFMSP. 

....2.7 ±0.2 

2.2+0.2 

0.21+0.02 

Now 100s 100FSP. 

....3.1 ±0.2 

1.9 ±0.1 

0.21+0.01 

Triumph KFSP.... 

....3.8+0.2 

3.1±0.1 

0.32+0.02 

Now 100s 100FMSP. 

,...4.3+0.2 

2.5 ±0.1 * 

0.26 ±0.01 

Triumph KFMSP. 

_4.3 ±0.2 

3.5 ±0.2 

0.34+0.02 

Kent III KFSP. 

.,..4.3+0.2 

3.4 ±0.2 

0.35+0.02 

Carlton 100’s 1Q0FSP... 

....4.6+0.2 

3.4+0.1 

0.35+0.01 

Kool Ultra 100’s 100FMSP. 

....5.2 ±0.3 

5.0 ±0.3 

0.45±0.02 

Carlton 120’s 120FMSP. 

....5.5 ±0.2 

6.2+0.2 

0.62±0.03 

Merit Ultra Lights KFSP... 

....5.5 ±0.2 

4.4+0.2 

0.43+0.01 

Carlton 120’s 120FSP. 

....5,6 ±0.2 

6.5+0.2 

0.62±0.02 

Merit Ultra Lights KFMSP. 

....5.9+0.2 

4.5 ±0.1 

0.42±0.01 


....6.0 ±0.2 

5.2 ±0.2 

0.44+0.01 

Capri 100FMHP. 

....6.0 ±0.2 

8.9 ±0.2 

0.73+0.02 

True KFMSP. 

....6.1 ±0.4 

4.9 ±0.3 

0.46 ±0.02 

Benson & Hedges Deluxe Ultra Lights 100’s 100FHP. 

.... 6.2+03 

5.0 ±0.2 

O.44±U.02 

Benson & Hedges Deluxe Ultra Lights 100’s 100FMHP. 

,...6.2±0.2 

5.2 ±0.1 

0,47 ±0.01 


,...6.3+0.2 

7.8 ±0,2 

0,80 ±0.02 

Capri 100FHP. 

....6.4 ±0.2 

9.2 ±0.2 

0.78 ±0.02 

Carlton 100’s 100FMSP. 

....6.4 ±0.2 

4.5 ±0.1 

0.42 ±0.01 

True KFSP. 

__6-4 ±0.3 

5.1+0.2 

0.48+0.02 

Kent III 100s 100FSP... 

.6.6+ 0.3 

4.7 ±0.2 

0.45 ±0.01 

Cambridge Ultra Low Tar 100’s 100FSP... 

.6.6+0.3 

4.7+0.2 

0.41 ±0.01 

Kent III 100s 100FHP.1.... 

.6.8+0.3 

5.0 + 0.2 

0.50+0.03 

True 100’s 100FMSP. 

.7.3+0.5 

6.7 ±0.4 

0.61+0.03 

Triumph 100s 100FSP. 

.7.4+0.4 

5.3 ±0.3 

0.50+0.02 

Merit Ultra Lights 100’s 100FSP......... 

.7.4+0.2 

5.3 ±0.1 

0.50 ±0.01 

True 100’s 100FSP.. 

.7.4 ±0.4 

6.7 ±0.3 

0.61+0.02 

Triumph 100s 100FMSP. 

.7.5+0.2 

5.4+0.2 

0.52+0.01 

Salem Ultra Lights KFMSP.... 

.7.7+0.2 

4.9 ±0.1 

0.43+0.01 

Vantage Ultra Lights KFSP... 

.8.0 ±0.2 

5.5 ±0,1 

0.47 ±0.01 

Salem Ultra Lights 100’s 100FMSP...... 

.8.0+0.2 

5.1 ±0.1 

0.45 ±0,01* 

Merit Ultra Lights 100’s 100FMSP. 

.8.2+0.3 

6.0+0.2 

0.53 ±0.02 

Winston Ultra Lights KFSP.... 

.8.5+0.2 

5.5 ±0.2 

0.46 + 0.01 

Tare.yton Long Lights 100FSP. 

.8.8+0.3 

8.1 ±0.2 

0.68±0.01 

Winston Ultra Lights 100’s 100FSP. 

.9.0+0.3 

5.3 ±0.2 

0.47 ±0.02 

Kool Lights KFMSP. 

.9.0+0.2 

8.2+0,2 

0.69 ±0.02 

Newport Lights KFMSP...,,......,..... 

.9.1 ±0.3 

8,3 ±0.3 

0.75+0.02 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 31 
Sorted Carbon Monoxide Results 


CO “Tar” “Nicotine” 

r . ! * -_/. • _ 


Brand 


mg/ cig 

mg/cig 

mg/cig 

Kent Golden Lights KFMSP.. 


.9.1+0.4 

8.3+03 

0.75+0.02 

Belair 100’s 100FMSP. 


.9.1+0.2 

8.8+ 0.2 

0.67+0.02 

Virginia Slims Lights 100FMHP. 


.9.2+0.2 

8.5 ±0.2 

0.69+0.02 

Virginia Slims Lights 100FHP. 


.9.3+0.3 

8.8+0.2 

0.70+0.02 

Vantage Ultra Lights 100s 100FSP. 


.9.5+ 0.2 

5.8+0.1 

0.50+0.01 

Newport Lights 100’s 100FMSP.... 


.9.5+0,4 

9.0 + 0.3 

0.83+0.02 

Newport Lights KFMHP.. 


.9.5+0.3 

8.6+0.2 

0.7310.02 

Kent Golden Lights KFSP. 



8.5+0.2 

0.74+0.02 

Kent Golden Lights KFHP.. 


.9.7+0.4 

8.8 ±03 

0.78+0.02 

Merit KFSP....~... 


.9.8+0.3 

7.6+ 0.2 

0.59+0.01 

Belair KFMSP. 


.9.8+0.2 

10.7 ±0.2 

0.84±0.01 

Merit KFHP. 


.9.8+0-2 

7.8 ±0.2 

0.6010.01 

Newport Lights 100’s 100FMHP.. 


.9.9+0.3 

9.2+03 

0.84+0.02 

Silva Thins 100FSF. 


.10.0+0.2 

11.7 ±0.2 

0.98+0.02 

Lucky Strike Lights 100’s 100FSP. 


.10.0+0.3 

8.9 ±0.2 

0.74 ±0.01 

Merit KFMSP. 


.10.0+0.3 

7.7 ±0.2 

0.58+0.01 

Kent Golden Lights 100s 100FMSP. 


.10.0+0.3 

93 ±0.2 

0.85+0.02 

Kool Lights 100’s 100FMSP. 


.10.0+0.3 

8.5 ±0.2 

0.73+0.01 

More Lights 100s 100FMHP.. 


.10.2+03 

9.0+03 

0.69 ±0.03 

Lucky Strike Lights KFSP.... 


..10.2+0.3 

8.4 ±0.3 

0.68 ±0.02 

Salem Slim Lights 100’s 100FMHP. 


.10.2+03 

9.5 ±0,2 

0.77+0.02 

Parliament Lights KFHP.. 


.103+0.4 

9.5 ±0.2 

0.72+0.02 

Bright 100s 100FMSP,..—..... 


..10.3+0.3 

6.0+0.1 

0.44+0.01 

Parliament Lights KFSP..... 


..10.4+0.2 

9.1 ±0.2 

0.71+0.02 

Marlboro Lights KFMSP. 



9.9 ±0.2 

0.77+0.01 

Dunhill Int Superior Mild 100FHP.... 


.10.5+0.2 

8.4+0.2 

0.73+0.01 

Silva Thins Menthol 100FMSP.. 


.103 ±0.3 

12.3 ±0.3 

1.05+0.02 

Kent Golden Lights 100s 100FSP. 


.103+0.4 

9.6 ±0.3 

0.86 ±0.02 

Malibu Lights 100*s 100FSP-... 


.10.6+0.4 

9.1 ±0.2 

0.75 ±0.02 

L & M 30’s Lights 100’s 100FSP. 


.10.7+03 

12.6+03 

1.06±0.02 

More Lights 100s 100FHP. 



10.0+0.2 

0.78. ±0,02 

Pall Mall Red Lights KFSP.. 


.10.7+03 

103+03 

0.81+0.02 

Malibu Lights KFSP... 


.10.8+0.3 

10.2±0.2 

0.79+0.01 

Eve Slim Lights 100’s 100FMHP. 


.10.8+0.3 

12.6 ±0.3 

1.00+0.02 

Benson & Hedges Multifilter KFSP.. 


.10.8+0.2 

11.210.3 

0.85 ±0.02 

Old Gold Lights KFSP.1. 


.10.9 + 03 

9.3±0.2 

0.81+0.02 

Eve Slim Lights 100’s 100FHP. 


.11.0 + 0.2 

12.8 + 0.2 

1.03 ±0.02 

Falcon Lights 100’s 100FMSP. 


.11.0+0.3 

8.9 ±0,2 

0.73 ±0.02 

Players Lights 25’s KFMSP.... 


.11.1 + 0.4 

10.0+0.2 

0.71+0.01 

Players Lights 25’s KFSP...,... 


.11.1+0.2 

10.0 ±0.2 

0.72 ±0.02 

Salem Lights 100’s 100FMSP. 



9.3+03 

0.74+0.02 

Falcon Lights KFSP. 


.11.2+0.3 

1L210.2 

0.77 ±0.02 

Kent Golden Lights 100s 100FHP. 


.11.2+0.4 

10.2+0.2 

0.91+0.02 

Marlboro Lights 100’s 100FHMP.. 


.11,2+0.4 

10.210.2 

0.81 ±0.02 

Marlboro Lights KFMHP. 


.11.2+0.3 

10.2+0,2 

0.78 ±0.02 

Kool Milds KFMHP ... 


.113+0.3 

11.610.3 

0.83 + 0.02 

Camel Lights KFSP. 


..113+03 

8.8 ±0.2 

0.65 ±0.01 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 31 
Sorted Carbon Monoxide Results 


CO “Tar” “Nicotine” 


Brand 

mg/cig_ . 

mg/cig 

mg/cig 

Newport Stripes Slim Lights 100FMHP. 

.11.4+0.2 

9.3+ 0.2 

0.76+0.02 

Rilz 100 100FHP. 

.11.5+0-4 

10.4+0.3 

0.78+0.02 

Ritz 100 100FMHP. 

.11.5+0.3 

11.1+0.3 

0.81+0.02 

Eve Lights 120’s 120FHP. 

.11.6+0.5 

13.0+0.4 

1.12+0.03 

Salem Lights 100’s 100FMHP. 

.11.6+0.2 

11.3+0.2 

0.86+0.02 

Silva Thins Menthol 100FMHP... 

.11.7+0.3 

11.1+0.2 

0.90+0.01 

Winston Lights KFHP.... 

.11.7+0.3 

9.7+0.2 

0.63 ±0.01 

Doral Ultra Lights 100’s 100FSP. 

.11.7+0.5 

6.7+03 

0.48+0.02 

Camel Lights KFHP. 

.....11.8 ±0.3 

9.9+0.2 

0.64±0.01 

Winston Lights 100’s 100FHP... 

.11.8+0.3 

9.9 ±0.2 

0.72±0.02 

Merit 100’s 100FSP. 

.11.8+0.3 

10.0+0.2 

0.80 ±0.02 

Century 25’s Lights (25) KFSP... 

.11.8+0.3 

9.7±0.2 

0.70+0.02 

Falcon Lights KFMSP... 

.11.9+0.4 

10.2+0.3 

0.78+0.02 

Benson & Hedges Lights 100’s 100FMSP. 


10.7 ±0.2 

0.81 ±0.02 

Marlboro Lights 100’s 100FMSP.... 

.12.0+0.3 

10.9+0.1 

0.86 ±0.01 

Merit 100’s 100FMSP. 

.12.0+0.3 

10.1 ±0.2 

0.78+0.02 

Eve Lights 120’s 120FMHP. 

.12.0+0.3 

13.5 ±0.2 

1.17+0.02 

Pall MaU Lights 100’s 100FSP. 

.12.0+0.3 

103+0.2 

0.84+0.02 

Cambridge Lights KFMSP-. 

.1Z1+0.3 

11.9+0.2 

0.84 ±0.02 

Marlboro Lights KFSP. 

.12.2+0.3 

11.2± 0.2 

0.83+0.02 

Players KFHP... 

.12.2+0.2 

11.7+0.2 

0.83 ±0.02 

Pall Mall Red Lights 100’s 100FSP. 

.12.2+0.4 

11.1 ±0.2 

0.88+0.02 

Marlboro Lights 100’s 100FHP....,. 

.12.3+03 

10.8 ±0.2 

0.85+0.02 

Lucky Strike Menthol 100’s 100FMSF. 

..12.3+0.2 

11.8+0.1 

0.96+0.02 

Players KFMHP.... 

.12.3+0.2 

11.9+0.2 

0.82 ±0.01 

Marlboro Lights 25*s KFSP... 

.12.4+0.3 

11.2+0.2 

0.80 ±0.02 

Marlboro Lights KFHP... 

.12.4+0.3 

11.0+0.2 

0.82+0.02 

Dunhill Menthol Mild 100FMHP.. 

.12.5+0.2 

10.4+0.2 

0.96+0.02 

Malibu Menthol 100’s 100FMSP.. 

.12.5+0.3 

11.6 ±0.2 

0.94±0.02 

Vantage KFMSP... 

.125+0.3 

10.0+0.2 

0.69+0.01 

Vantage 100s 100FSP...... 

.12.5+0.3 

8.8+0.2 

0.63+0.02 

Silva Thins Filters 100FHP. 

.12.5+0.3 

12.2 ±0.2 

0.97 ±0.02 

Benson & Hedges KFHP. 

.12.6+0.3 

15.4 ±0.2 

1.26+0.02 

Pall MaU Red Filters KFSP. 

.12.6+03 

13.6 ±0.3 

1.02 ±0.02 


.1Z6 + 0.3 

11.8 ±03 

0.89 ±0.02 


.12.6+0.2 

9.8+0.2 

0.72+0.02 

Kool Mitds 100’s 100FMSP. 

.12.6+0.4 

12.0 + 03 

0.95 ±0.02 

Cambridge Lights KFSP.. 

.12.7+03 

12.3+0.2 

0.85+0.01 

Lucky Strike Filters 100’s 100FSP... 

.12.7+0.2 

11.9+0.2 

0.96 ±0.02 

Parliament Lights 100’s 100FSP. 

.12.7+0.2 

12.0+0.2 

0.95 ±0.02 

Vantage Menthol 100s 100FMSP......... 

.12.7+0.3 

8.3+0.2 

0.61 + 0.01 

Players 100’s 100FMHP. 

.12.7+0.3 

14.0 ±0.2 

0.98+0.02 

Richland Lights (25) KFSP. 

.12.7+0.3 

11.5+0.2 

0.89 ±0.02 

Lucky Strike KFHP. 

.12.8+0.4 

12.1 ±0.2 

0.92+0.02 

American Lights KFSP..... 


11.9+0.2 

0.91 + 0.02 

L & M KFSP. 

.12.9+0.3 

13.7 ±0.2 

1.08+0.02 

Doral Lights 100’s 100FSP... 

.12.9 + 0.3 

11.3 + 0.3 

0.70 ±0.02 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 31 
Sorted Carbon Monoxide Results 


CO “Tar” “Nicotine” 


Brand 

mg/cig 

HKSESSm 


Plavers 100’s 100FHP . 

.12.9+03 

13.9 ±0.2 

0.98+0.02 

K>nt KFTTP . 

.12.9 + 0.3 

11.3±0.2 

0 . 86 + 0.02 

Benson & Hedges Lights 100’s 100FSP.... 

Marlboro Lights 100’s 100 FSP. 

Raleigh Lights KJFSP. 

..13.0 + 03 

..13.0+0.4 

..13.1+03 

.13.1+0.3 

10.7+0.2 

11.0 ± 0.2 
11.4±0.2 

12.3 ±0.3 

0.83+0.02 

0.85+0.02 

0.87+0.02 

0.93+0.02 


.13.1+0.4 

11.4+0.3 

0.97+0.02 


.13.1+03 

11.3 ±0.3 

0 . 88 + 0.02 

"Pall It T mtif lOO’c 1 Tar lOflFMSP. 

.13.1 + 03 

133 + 0.2 

1.08+0.02 

Century 25’S Menthol Lights 100’s 100FMSP.. 

Winston Lights KFSP. 

T arlc KFSP .. 

.13.2+0.3 

.13.2+0.3 

.133+0.3 

11.5 ±0.2 

10.7 ±0.2 
14.3+0.3 

0.84+0.01 

0.75+0.01 

1.11+0.03 

Lark Lkhts KFSP..... 

.13.3+0.3 

13.4±0.3 

1.03 ±0.02 


.13.3+0.4 

20.0 ±0.5 

1.30+0.03 


.13.3+0.4 

11.4±0.3 

0.97 ±0.02 

Century 25’s Lights 100’s 100FSP. 

Malibu 100’s 100FSP. 

.13.4+0.3 

.13.4+0.3 

.13.4+0.3 

11.9 ±0.3 
13.9+0.3 
11.4+0.2 

0.89 + 0.02 
1 . 10 + 0.02 
0.81+0.01 

Vantncrp KFSP .. 

.133 + 03 

10.5 ±0.2 

0.75 ±0.02 

PiclilanH ?1V <5 T .iahK KFSP.. 

.13.5+0.3 

11.7 ±0.3 

0.90+0.02 

Mnlthn Filfprc KFSP ..... 


16.4+0.3 

1.18 ±0.03 

Craven "A" Filter Standard Size RFHP. 

Doral Menthol Lights 100’s 1Q0FMSP...... 

Plavers ?,5’sT.icrhfs 100’s lOflFMSP.... 

.13.6+0.3 

..13.7+0.3 

..13.7+0.3 

18.6 ±0.4 

12.1 ±0.3 
11.4±0.2 

1.51 ±0.03 
0.73 ±0.01 
0.81+0.01 

Magna Lites KFSP..... 

..13.7+0.2 

.13.8+0.3 

9.1+0.2 
153+0.2 

0.64+0.01 

1.07+0.02 


.13.9+0.2 

13.3 ±0.2 

1.08+0.01 


.13.9+0.3 

15.1 ±0.3 

1.06+0.03 

Kpnf KFSP ..... 

.13.9+0.3 

12.0 ± 0.2 

0 . 88 + 0.02 

T .ark IflflFSP . 

.14.0+0.2 

14.7 ± 0.2 

1 . 22 ± 0.02 

Pail Mall Red Filters 100’s 100FSP. 

.14.0 ±0.2 

.14.0+0.2 

13.8 + 0.3 

12.4 ±0.2 

1.07 ±0.02 
0.94±0.02 


.14.0+0.2 

11.7±0.2 

0.64+0.01 


.14.1 + 03 

11.9 ±0.2 

0.92 ±0.02 

Plavprc T ichR inn’s IflflFSP... 

.14.1 + 0.4 

11.9 ±0,3 

0.86 ± 0.02 

TAM Suner 100 100FSP . 

.14.2+03 

13.9 + 0.2 

1.12 ± 0.02 

Camel RNFSP. 

Richland 20’s Lights 100’s 100FSP. 

Raleigh Lights 100’s 100FSP... 

Kent 100s 100FMSP . 

.14.2+0.4 

.14.2+0.4 

.14.3+0.3 

.14.4+0.3 

22.0 ±0.3 

12 . 1 + 0.2 

12.2+0.3 

14.0 ±0.2 

1.39+0.02 
0.90 ± 0.02 
0.94 ±0.02 
1.04+0.01 

Pfnnl RNFMSP .. 

..14.5+0.2 

21.5+0.8 

136 ±0.03 

Cambridge Liehts 100’s 100FSP. 

.14.5+0,4 

12 . 0 + 0.2 

0.87 ±0.02 


.14.5+0.4 

12.1±0.3 

0.67+0.02 

Lark Light 100’s 100FSP. 

.14.5+0.5 

.14.5+0.3 

13.9+0.3 

15.3 ±0.3 

1.15±0.03 
0.97 ±0.02 

Cambridge Lights 100’s 100FMSP. 

Kent 100s 100FSP. 

.14.7+0.4 

11.9+0.2 

13.6 ±03 

0.86 ± 0.01 
1 . 02 + 0.02 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 31 
Sorted Carbon Monoxide Results 


Brand 

CO 

mg/cig 

“Tar” 

mg/rig 

“Nicotine” 

mg/cig 

PahM<rli KFSP . 

.14.7+03 

15.5 ±0.4 

0.97 ±0.03 


.14.8 + 0.3 

14.7 ±0.2 

1.07 ±0.02 


.14.8+0.4 

12.1 ±0.2 

0.85+0.02 

190FMHP . 

..14.8+0.4 

14.7+03 

1.07 ±0.02 

Maiibu Menthol KFMSP.... 

.14.8+0.2 

.14.9+0,2 

17.2+0.2 

13.9 + 0.2 

1.24+0.02 
0.91 ±0.02 

^Virginia Slims Lights 120’s 120FMHP. 

.14.9+0.2 

.15.0+0.3 

14.9 + 0.2 

11.4 ±0.2 

_ 1.08 ±0.01 
0.81+0.01 


.15.1+0.3 

15.9 ±0.3 

1.14 ±0.02 


.15.2+0.3 

14.8 ±0.2 

1.09 ±0.02 

Marlboro KFHP . 

.15.2+03 

17.0+0.2 

1,14±0.02 

Chesterfield KNFSP. 

♦Msirlhnro KFMSP - * ...... 

.153+0.5 

..15.3+0.2 

24.2 ±0.5 
17.1±0.3 

1.65+0.04 

1.18+0.01 


..15.4+0.2 

15.6 ±03 

1.01±0.02 

Rothmans Soecial Mild KFHP. 

.15.5+0.4 

13.6+0.2 

1.03+0.02 

St. Moritz Filter 100s 100FSP... 

Philip Morris International 100FHP... 

English Ovals KNFHP.... 

Richland (25) KFMSP ... 

.15.5+0.2 

.15.6+0.4 

.15.6+0.5 

.15.6+0.3 

14.9 ±0.2 
16.8+0.4 
23.8+0.6 
16.2±0.3 

1.08+0.02 
1.15+0.02 
1.87 ±0.04 
1.09 ±0.02 

P?/4i1an<4 /'W KFSP .. 

.15.8+0.2 

16.6±0.2 

1.18 ±0.02 


.15.9 + 0.3 

17.2±0.3 

1.13+0.02 


.15.9+0.4 

25.2 ±0.4 

1.74+0.03 


.15.9+0.3 

14.3+0.3 

0.98+0.02 


.16.0±03 

17.2+0,3 

1.17 ±0.02 


.16.0+03 

155+03 

0.99 ±0.02 

90’*; KFSP . 

.16.0+0.3 

16.3+0.3 

1.13±0.02 


.16.1+0.3 

17.1 ±0.3 

1.09 ±0.01 

Salem 100’s 100FMSP. 

PVlilanr! 9fVc KFMSP ... 

.16.1+03 

.16.1+03 

16.8+0.3 

16.4 ±0.4 

1.19 ±0.02 
1.05+0.02 

Philip Morris Commander KNFSP. 

Philip Morris International 100FMHP.. 

rvo™»n "A" KFHP . 

..16.2+0.5 

.16.2 ±0.4 

..163+0.4 

26.3 ±0.5 

16.9 ±0.2 

15.8 ±0.4 

1.61+0.03 
1.08 ±0.02 
1.15+0,02 


.16.3+0.2 

17.1+03 

1.13+0.02 


.163+0-4 

14.1 ±0.3 

0.98 ±0.02 


.16.3+0.4 

14.1 ±03 

0.90±0,01 

Richland 100’s (25) 100FMSP. 

.163 + 0.4 

..163+0.4 

16.0 ±0.3 
16.4+03 

1.16+0.02 

1.19+0.02 

*Benson & Hedges 100’s 100FMSP. 

T<r™1 RFM1TP 

.16,4±03 

.16.4+0.4 

17.1 ±0.2 
16.2+0.4 

1.20 ±0.02 
1.12 ±0.03 

*Benson & Hedges 100’s 100FSP. 

.16.4+0.4 

.16.5+0.2 

173 ±0.2 
12.2+0.2 

1.22 ±0.02 
0.91 ± 0.02. 

* Alnin#* KFMSP . 

.16.5+0.2 

17.1 ±0.2 

1.14+0.02 


.16.5+0.3 

15.7+0.2 

1.17 ±0.02 

A/To rlknm IfWc 1 OflFSP . 

.16.5 + 0.4 

17.1+0.3 

1.22±0.02 

Tall 120s 120FMSP. 

.16.5+0.5 

18.0+03 

1.57 ±0.03 


*Retested brand 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 31 
Sorted Carbon Monoxide Results 


CO “Tar” “Nicotine” 


Brand 

mg/cig 

mg/cig 

mg/cig 


.16.5+0.3 

24.4 ±0.5 

1.52+0.02 

Pall Mai! 7S’c KNFSP. 

.16.5+0.3 

24.7 ±03 

1.64+0.03 



12.3 ±03 

0.94+0.02 

Pall Mall KNFSP . 

.16.6 + 0.4 

24.9±0.3 

1.64+0.02 



16.8 ±0.2 

1.06+0.02 

Ralritrh KNFSP ... 

.16.6+0.4 

23.8+0.5 

1.4010.03 

Salem KFMSP . 

.16.7+0.3 

15.9 + 03 

1.04+0.02 

KV.fi! PfPMSP . 

.16.8+0.3 

16.810.3 

1.1410.02 


.16.8+0.4 

14.1 ±0.2 

1 .02+0.02 

ToTirlhnrn 1(YVc lOOFHP . 

.16.9+0.6 

17.0±0.4 

1.2210.03 

Winston KFHP . 

.16.9+03 

16.810.3 

1.06+0.02 


.16.9+0.4 

17.4+0.2 

1.17+0.02 

Old frnM T .icrlif100s 100FSP.*. 

..17.0+0.3 

12.3+0.2 

0.91+0.02 


.17.0+0.3 

16.7+0.3 

1.2510.02 

Marlboro 100 ! s Red 100FSP.. 

*Benson & Hedges 100’s lOOFHP. 

.17.0+0.2 

.17.0+0.4 

.17.0+0.4 

16.510.2 

17.3+0.2 

14.2+0.3 

1.1910.02 
1.20+0.03 
1.19 ±0.02 

170= lonPM.SP .... 

.17.0+03 

17.210.4 

1.3810.03 

Richland 20’s Menthol 100’s 100FMSP. 

Pall Mall inn’s 100FSP . 

.17.1+0.3 

.17.1+0.3 

16.7 + 0.3 
17.0+0.3 

1.15 + 0.02 
1 .2810.02 

St. Moritz Menthol 100FMSP. 

.17.1 ±0.4 

.17.2+03 

14.9+0.3 

17.410.2 

0.9610.01 

1 .2210.01 

Doral Full Flavor 100’s 100FSP. 

PirTiHnd 100’*: 100FSP .. 

.17.2+0.3 

.17.3+0.4 

14.810.2 

17.0+0.3 

0.8410.01 

1.28+0.02 

Richland 20’s 100’s 100FSP. 

.17.3 + 0.4 

.17.6+0.3 

16.6±0.3 

15.2+0.3 

1.2310.02 

1.39+0.03 

Mnv 1?/k 1?nF.SP 

.17.7+0.4 

17.1+0.4 

1.34+0.03 


.17.8+0.4 

25.1+0.9 

1.5810.03 

Century 25’s (25) KFSP.. 

Old Gold Filters KFSP... 

.17.8+0.3 

.18.1+0.3 

15.310.3 

16.8+0.2 

0.9910.02 

1.24+0.02 

Mpwnnrf KFMSP . 

.18.2+0.4 

17.210.2 

1.2810.02 

KFMSP 

.183+0.5 

17.210.4 

1.26+0.02 

Wincfrm IfWc 100FSP . 

.18.6+0.3 

16,9+0.2 

1 .0610.02 


.18.7+0.3 

17.5+0.2 

1.06 ±0.01 

Old Gold Straights KNFSP.-. 

.18.7+0.5 

.19.0 + 0.2 

26.9+0.6 

19.310.2 

1.89±0.05 

1.4910.03 

Nnwnnrf 100’s 100FMHP.... 

.=....19.4+0.4 

19.210.2 

1.4610.02 


.19.4+0.4 

19.310.3 

1.4710.03 


.19.6+0.5 

12.2 + 0.4 

0.99±0.03 


.19.6+0.4 

17.410.2 

0.92+0.01 

Old Gold Filter 100’s 100FSP .. 

.19.6 ±0.4 

19.710.3 

1.50±0.03 


.19.8+0.3 

19.5+0.3 

1.4810.02 


.;..20.2+0.5 

12.9+0.2 

0.9810.01 

Tall 120s 120FSP .. 

.20.2+0.4 

20.4103 

1.6410.03 

Century 25’s 100’s 100FSP. 

.20.9 + 0.5 

17.5+0.3 

1.13+0.02 


*Retested brand 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 31 
Sorted Carbon Monoxide Results 


CO “Tar” “Nicotine” 

Brand mg/cig mg/cfe mg/ c »g 

More 120s 120FSP. 2JL5±0.4 16.5+0.4 1.15+0.02 

More 120s 120FMSP.22.0 ±0.5 16.6 ± 0.3 1.28 ± 0.03 

Rothmans KFHP ...22.5 ±0.7 19.4+0.4 1.34±0.02 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 31 

Butt Lengths 


Brand Length - mm 


Alpine KFMSP.27,28,29 

American Lights KFSPS........32,33,34 

American Lights 100’s 100F5P...34,35 

Belair KFMSP..35,36 

Belair 100’s 100FMSP..38,39,40 

Benson & Hedges KFHP...33,34 

Benson & Hedges 100’s 100FHP...35,36 

Benson & Hedges 100’s 100FMHP.35,36 

Benson & Hedges 100’s 100FSP...34,35,36 

Benson & Hedges 100’s 100FMSP...34,35,36 

Benson & Hedges Deluxe Ultra Lights 100’s 100FHP....38,39,40 

Benson & Hedges Deluxe Ultra Lights 100’s 100FMHP.39,40 

Benson & Hedges Lights 100’s 100FSP...38,39,40 

Benson & Hedges Lights 100’s 100FMSP.....38,39,40 

Benson & Hedges Multifilter KFSP. ..32,33,34 

Bright 100s 100FMSP.38 

Cambridge Full Flavor KFSP.....28 

Cambridge Full Flavor 100’s 100FSP.38,39,40 

Cambridge Lights KFSP....33,34 

Cambridge Lights KFMSP....,,.....33,34 

Cambridge Lights 100’s 100FSP.....38,39,40 

Cambridge Lights 100’s 100FMSP.38,39,40 

Cambridge Ultra Low Tar 100’s 1Q0BSP.,.,..,,.,38,39,40 

Camel RNFSP...23 

Camel Filters KFHP...25,26 

Camel Filters KFSP...28,29 

Camel Filters 100’s 100FSP.34,35,36 

Camel Lights KFHP.29,30,31 

Camel Lights KFSP.33,34,35 

Camel Lights 100’s 100FSP.37,38 

Capri 100FHP.35,36 

Capri 100FMHF.35,36 

Carlton KFHP.37,38,39,40,41 

Carlton KFSP...32,33,33.5,34 

Carlton KFMSP.32,33,34 

Carlton 100’s 100FHP....„.37,38,39 

Carlton 100’s 100FMHP.....37,38,39 

Carlton 100’s 100FSP.34,35,36 

Carlton 100’s 100FMSP....34,35,36 

Carlton 120’s 120FSP.37,37.5,38,38.5,39 

Carlton 120’s 120FMSP.....37,38,39 

Century 25’s (25) KFSP...29,30 

Century 25’s 100’s 100FSP.37,38,39 

Century 25’s Lights (25) KFSP.33,34 

Century 25’s Lgts 100’s 100FSP.37,38,39 

Century 25’s Menthol Lights 100’s.38,39 

Chesterfield RNFSP.......23 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 31 

Butt Lengths 


Brand _ Length - mm 


Chesterfield KNFSP.." 

Doral Full Flavor KFSP.....27,27.5,28 

Doral Full Flavor 100’s 100FSP.38,39 

Doral Lights KFSP.33,33.5,34,34.5,35 

Doral Menthol Lights KFMSP.....34,34.5,35 

Doral Lights 100’s 100FSP.37,38,39 

Doral Menthol Lights 100’s 100FMSP,,...36,37,37.5,38,38.5,39,40 

• Doral Ultra Lights 100’s 100FSP.37,38 

English Ovals KNFHP.23 

Eve Slim Lights 100’s 100FHP...37,38,39 

Eve Slim Lights 100’s 100FMHP.37,38,39 

Eve Lights 120’s 120FHP.37,38,38.5,39 

Eve Lights 120’s 120FMHP.37,38,39 

Falcon Lights KJFSP.34,34.5,35,36 

Falcon Lights KFMSP. 34,34.5,35,36 

Falcon Lights 100’s 10QFSF.38,39,40 

Falcon Lights 100’s 100FMSP.....38,39 

Harley Davidson KFSP.....28,28.5,29 

Herbert Tareyton KNFSP.....23 

Kent Golden Lights KFHP...32,32.5,33,33.5,34 

Kent Golden Lights KFSP. 34,34.5,35,35.5,36 

Kent Golden Lights KFMSP.34,35,36 

Kent Golden Lights 100s 100FHP...35,36,37 

Kent Golden Lights 100s 100FSP.......36,37,38 

Kent Golden lights 100s 100FMSP.34,35,36,37,38 

Kent KFHP.27,28,29 

Kent KFSP.28,28.5,29,30 

Kent 100s 100FSP.36,37 

Kent 100s 100FMSP.36,37,38 

Kent III KFSP.....34,35 

Kent III 100s 100FHP.36,37,38,39 

Kent III 100s 100FSP.35,36,37,37.5,38 

Kool RNFMSP. 23 

KooIKFMHP. 26 > 27 

Kool KFMSP.29.30 

Kool Super Longs 100’s 100FMSP.35,36 

Kool Lights KFMSP.33,34,35 

Kool Lights 100’s 100FMSP.38,39 

Kool Milds KFMHP.28,29,30 

Kool Milds KFMSP.34,35 

Kool Milds 100’s 100FMSP.39,40 

Kool Ultra KFMSP.34,35 

Kool Ultra 100’s 100FMSP.39,40 

L & M KFSP.33,33.5,34 

L & M Super 100 100FSP.-.37,38 

L & M Long Lights 100FSP.......36,37,38,39,40 

L & M 30’s Lights 100’s 100FSP. : .36,37,38,39,40 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 31 

Butt Lengths 


Brand _ Length - mm 


Lark ..32,33,33.5,34 

Lark 100FSP.39,40 

Lark Lights KFSP.32,33,34 

Lark Light 100’s 100FSP.37,38,39 

Lucky Strike RNFSP. 23 

Lucky Strike KFHP.31,32,33,34,35 

Lucky Strike KFSP.32,33,34 

Lucky Strike Filters 100’s 100FSP.34,35,36 

Lucky Strike Menthol 100’s 100FMSP...34,35,36 

Lucky Strike Lights KFSP.32,33,33.5,34 

Lucky Strike Lights 100’s 100FSP.34,35,36 

Magna KFHP.26,26.5 

Magna KFSP.27,28,29 

Magna Lites KFSP.33,34,35,36 

Malibu Filters KFSP.26.5,27 

Malibu Menthol KFMSP....26,26.5,27 

Malibu 100’s 100FSP.34,35,35.5,36,38 

Malibu Menthol 100’s 100FMSP.35,36 

Malibu Lights KFSP......... 33 

Malibu Lights 100’s 100FSP.........33,34,35,37 

Marlboro KFHP.26,27 

Marlboro KFSP.28,29 

Marlboro KFMSP...27,28,29 

Marlboro 100’s 100FHP.34,35 

Marlboro 100’s 100FSP.34,35 

Marlboro 25’s KFSP.27,27.5,28,28.5,29 

Marlboro Lights KFHP. ...33.5,34,34.5 

Marlboro Lights KFMHP....33,34,35 

Marlboro Lights KFSP.33,34,35 

Marlboro Lights KFMSP....33,34,35 

Marlboro Lights 100’s 100FHP.38,39,40 

Marlboro Lights 100’s 100FHMP...38,39,40 

Marlboro Lights 100’s 100FSP.38,39,40 

Marlboro Lights 100’s 100FMSP.38,39,40 

Marlboro Lights 25’s KFSP...33,34,35 

Marlboro 100’s Red 100FHP......34,35 

Marlboro 100’s Red 100FSP.34,35,36 

Max 120s 120FSP.37,38,39 

Max 120s 120FMSP.37,38,39,40 

Merit KFHP.34,35,35.5,36 

Merit KFSP.34,34.5,35,35.5,36 

Merit KFMSP.35,36 

Merit 100’s 100FSP.35,36 

Merit 100’s 100FMSP.38,39,40,41 

Merit Ultra Lights KFSP.34,35,35.5,36,36.5 

Merit Ultra Lights KFMSP...34,35,36 

Merit Ultra Lights 100’s 100FSP.........38,38.5,39,39.5 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 31 

Butt Lengths 


Brand 


Length - mm 


Merit Ultra Lights 100’s 100FMSP.39,40 

More 120s 120FSP.41,41.5,42 

More 120s 120FMSP.42,43 

More Lights 100s 100FHP.37,37.5,38 

More Lights 100s 100FMHP.37,38 

More Lights 120s 120FSP.42,43 

More Lights 120s 120FMSP.42,43 

Newport KFMHP.27,28,29,30 

Newport KFMSP.28,29 

Newport 100’s 100FMHP.37,38 

Newport 100's 100FMSP.36,37 

Newport 25’s KFMSP.28,29,30 

Newport 25’s 100FMSP.-.36,37 

Newport Lights KFMHP.....32,33 

Newport Lights KFMSP...34,35,36 

Newport Lights 100’s 100FMHP.35,36,37 

Newport Lights 100’s 100FMSP.....35,36,37,38,39 

Newport Stripes 100FHP.,.35,36,36.5,37 

Newport Stripes 100FMHP. 35,36,36.5,37,38 

Newport Stripes Slim Lights 100FMHP.37,38,39 

NowKFHP...34,35 

Now KFSP.33,34,34.5,35 

Now KFMSP. 33,34,34.5,35 

Now 100s 100FHP.38,39 

Now 100s 100FSP...37,38,39 

Now 100s 100FMSP.37,37.5,38,39 

Old Gold Straights KNFSP.23 

Old Gold Filters KFSP.28,29,30 

Old Gold Filter 100’s 100FSP. 34,35,36,36.5,37,37.5 

Old Gold Lights KFSP.34,35,36 

Old Gold Lights 100s 1Q0FSP.35,36,36.5,37 

Pall Mall KNFSP.23 

Pall Mai! 25’s KNFSP.23 

Pall Mall 100’s 100FSP™...34,35,35.5,36 

Pall Mall Lights 100’s 100FSP.36,37,38,39 

Pall Mall Light 100’s Low Tar 100FMSP.34,35,36 

Pall Mall Red Filters KFSP.24,26,26.5,27,27.5,28,28.5 

Pall Mall Red Filters 100’s 100FSP.35,36 

Pall Mall Red Lights KFSP.32,32.5,33,33.5 

Pall Mall Red Lights 100’s 100FSP...35,36 

Parliament Lights KFHP..........32.5,33 

Parliament Lights KFSP. 32.5,33,33.5,34 

Parliament Lights 100’s 100FSP.38,38.5,39 

Philip Morris Commander KNFSP.......23 

Philip Morris International 100FHP.......34.5,35,35.5 

Philip Morris International 100FMHP...34,35 

Players RNFHP.23 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 

Market Sample 31 

Butt Lengths 


Brand Length - mm 


Players KFHF...34,35,36 

Players KFMHP...34,35,36 

Players 100’s 100FHF.38,38.5,39 

Players 100’s 100FMHP.38,39,40 

Players Lights 25’s KFSP.33,33.5,34,34.5, 

Players Lights 25’s KFMSP.33.5,34,34.5 

Players 25’s Lights 100’s 1Q0FSP.38,38.5,39,39.5 

Players 25’s Lights 100’s 100FMSP....38.5,39,40 

Raleigh KNFSP.23 

Raleigh KFSP.....29,30 

Raleigh 100’s 100FSP...35,36 

Raleigh Lights KFSP...33,34,35,36 

Raleigh Lights 100’s 100FSP...39,40 

Richland 20’s KFSP.29,30 

Richland 20’s KFMSP...29,30 

Richland 20’s 100’s 100FSP.35,36 

Richland 20’s Menthol 100’s 100FMSP.35,36 

Richland 20’s Lights KFSP.35,36 

Richland 20’s Lights 100’s 100FSP.39,40 

Richland (25) KFSP.29,30 

Richland (25) KFMSP.29,30 

Richland 100’s (25) 100FSP.34,34.5,35 

Richland 100’s (25) 100FMSP.35,36 

Richland Lights (25) KFSP.35,36 

Richland Lights (25) 100’s 100FSP.39,40 

Ritz 100 100FHP.37.5,38,38.5,39 

Ritz 100 100FMHP.37,38,39 

Salem KFMSP.27.5,28 

Salem 100’s 100FMSP...34,35 

Salem Lights KFMSP...33,34,35 

Salem Lights 100’s 100FMHP......37,38,39,39.5,4(3 

Salem Lights 100’s 100FMSP.37,37.5,38 

Salem Slim Lights 100’s 100FMHP.36,37,37.5,38,39 

Salem Ultra Lights KFMSP.33.5,34,34.5 

Salem Ultra Lights 100’s 100FMSP.37,37.5,38,38.5 

Saratoga 120’s 120FHP.38,39,39.5 

Saratoga 120’s 120FMHP.37,39 

Satin 100FSP...34,35,36,37 

Satin 100FMSP..34,35,36,37 

Silva Thins Filters 100FHP.38,39,39.5 

Silva Thins Menthol 100FMHP...37,38,39,40 

Silva Thins 100FSP...34,35,35.5,36 

Silva Thins Menthol 100FMSP.34,35,36,37, 

Spring 100’s 100FMSP.35,36,37 

Tall 120s 120FSP.37,37.5,38,38,5,39 

Tall 120s 120FMSP.37,37.5,38,38.5,39 

Tareyton KFSP..26,26.5,27,28 


Kev.5/89 


52 


PM3000/ 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/xsvl0001 


















































Tobacco Institute Testing Laboratory 

Market Sample 31 

Butt Lengths 


Brand 


Length - mm 


Tareyton 100’s 100FSP.33,34,34.5,35,35.5,36,37 

Tareyton Lights KFSP.34,34.5,35,35.5,36 

Tareyton Long Lights 100FSP.34,34.5,35,35.5,36,37 

Triumph KFSP.34,34.5,35,35.5,36 

Triumph KFMSP...34,35,36 

Triumph 100s 100FSP.36,36.5,37,38,38.5 

Triumph 100s 100FMSP.35,36,36.5,37,38,38.5 

True KFSP.32,32.5,33,34 

True KFMSP.32,32.5,33,34.5,35 

True 100's 100FSP.36,36.5,37 

True 100’s 100FMSP.35,35.5,36,36.5,37,37.5 

Vantage KFSP.....32,32.5,33,34 

Vantage KFMSP.32.5,33 

Vantage 100s 100FSP...35.5,36,37,37.5,38 

Vantage Menthol 100s 100FMSP.....37,37.5,3S,38.5 

Vantage Ultra Lights KFSP............34,34:5 

Vantage Ultra Lights 100s 100FSP.37,37.5,38,38.5 

Viceroy KFSP.....29,30 

Viceroy Super Long 100’s 100FSP......35,36 

Viceroy Lights KFSP.33,34,35,36 

Viceroy Lights 100’s 100FSP.39,40 

Virginia Slims 100FSP...34,34,5,35 

Virginia Slims 100FMSP.....34.5,35 

Virginia Slims Lights 1Q0FHP.39,39.5,40 

Virginia Slims Lights 100FMHP.....38,38.5,39,39.5 

Virginia Slims Lights 120’s 120FLIP...... 38,39,40 

Virginia Slims Lights 120’s 120FMHP.....38,39,40 

Winston KFHP.....25,26 

Winston KFSP.....27,28,29 

Winston 100’s 100FSP....34,34.5,35,35.5 

Winston Lights KFHP...29.5,30,30.5,31 

Winston Lights KFSP.33,33.5,34,34.5,35 

Winston Lights 100’s 100FHP.37.5,38 

Winston Lights 100’s 100FSP.37.5,38,38,5 

Winston Ultra Lights KFSP.33.5,34,35 

Winston Ultra Lights 100’s 100FSP.37.5,38,38.5 

Craven "A" KFHP.24 

Craven "A* Filter Standard Size RFHP.23 

Dunhill International 100FHP.....30.5,31 

Dunhill Menthol 10QFMHP....30.5,31 

Dunhill Menthol Mild 100FMHP.31,32 

Dunhill International Superior Mild 100FHP...30.5,31 

Rothmans KFHP.23.5,24 

Rothmans Special Mild KFHP...26.5,27 

St. Moritz Filter 100s 100FSP.35,35.5,36 

St. Moritz Menthol 100FMSP...35,35.5 
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